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パソコンは、ほかの電化製品とちがって 
電源をいれただけでは使えません。 

付属品をとりつけ、あなた個人が使うための 
設定をし、インターネットにつなぐところまで、 
この本の手順にそって、準備してみましよラ。 


ちラー台パソコンを買ったときの 
内容の移しかえや、設定を最初か5 
やり直す方法も、この本がご案内します。 
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『準備と設定』（この本です） 

バソコン初むをの方にはこの本がおす 
すめです。ゆっくり、 T 寧に設定を進 
めていさましよラ。 


『テレビ設定ガイド』 

まずテレビを見てみたい方にはこの本 
がおずずめです。テレビの設定につい 
て詳しく解説しています。 

※この本を読む前に必ず『準備と設 
定』の第1章を読んでください。 
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この本の2章と3章では、パソコンをつかうための最初の設定や 
テレビを見るための設定をおこないます。 

まずテレビを見てみたい方のために『テレビ設定ガイド』 

も用意しています。 

どち5を使っても、パソコンの設定もテレビの設定もできます。 
あなたの目的に合わせてお好みの本を手に取り 
設定を始めてください。 
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『準備と設疋』の読みち 
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第1章〜第3章まで 

rii を閲けて最初にずること J 「電源を入れる前に接続しよラ J r セットアップを始める J 




パソコンの置き場巧をお認したり、箱の中のケーブルや部品を接続する手順、はじめて電源を入 
れたときの設定 （ Windows のセットアップ）手順を説明しています。 


第4章 

r 基本中の基本の操作 J 


電源の入れち/切りち、音量調節、 CD - ROM などのディスクの扱いちなど、基本的な操作につ 
いて説明しています。 



これまでにパソコンを持っていなかったか 
たは、この章をご覧ください。インター 
ネ ッ 卜に接続するち法について説明してい 
ます。 



パソコンを買い替えたかたは、この章をご覧 
ください。インターネットに接続するち法や、 
な前のバソコンの設定やデータを新しいパソ 
コンに移すち法について説明しています。 



ま8章 

r 再セツトアップずる J 


パソコンの調子び悪くなつたとをなどに、買ってをたとさの状態に戻す「再セツトアップ」につ 
いて説明しています。 
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この 7 ニユアルの表記について 


♦このマニュアルで使用している記号や表記には、次のような意味びあ D ます 


A ミち意 

人び傷害を負ラ可能性び想定される内容、および、物的損害の発生び想定される内容を示しま 
す。 


障害や事故の発生を防止するための指示事項は、次のマークで表しています。 


〇 

使用者に巧して指示に基づく行為を強制するをのです。 

0 

一般禁止 

その行為を禁止します。 


その他の指示事項は、次のマークで表しています。 


©ポィント 

〇 

そのページで説明している手順で、特に大切なことです。 

してはいけないことや、ま意していただをたいことです。よく読んでミ主意を守ってください。場 
合によっては、作ったデータの消失、使用しているソフトの破壊、パソコンの破損などの可能性 
びあ0ます。 


♦このマニュアルの表記では、次のようなルールを 使つ ています 


【】 

【】 で囲んである文字は、キーボードのキーを指します。 

DVD / CD ドライブ 

DVD - RAM / R/RW with DVD + R / RW ドライブ （ DVD - R/+R 2層書込み）を指します。 

をけボ-トナビヴ-夕 -J 

電子マニュアル「サポートナビゲーター」を起動して、各項目を参照することを示します。 
「サポートナビゲーター」は、デスクトップの^(困ったとさのサポートナビゲーター）をダブ 
ルク U ックして起動しまず。 


♦このマニュアルでは、各モデル（機種）を次のよラな巧び方で区別しています 

次ページの表をご覧にな0、ご購入された製品の型名とマニュアルで表記されるモデル名を確認してください。 


このパソコン 

表の各モデル（機種）を指します。 

DVD - RAM / R/RW with 
DVD + R/RW ( DVD - R / 
+R 2層書込み）モデル 

DVD - RAM / R/RW with DVD + R/RW ドライブ（日 VD - R/+R 2層書込み ） （DVD スーパー 
マルチドライブ （ DV 日- R/+R 2層書込み)）を搭載しているモデルのことです。 

デジタル A イビジョン 
TV (地デジ/ BS / CS ) モデル 

地上アナ□グ放送、地上デジタル放送、目 S ‘1] 日度 CS デジタル放送を見るための機能を搭載 
しているモデルのことです。 

デジタルパイビジョン 
TV (巧デジ）モデル 

地上アナ□グ放送、地上デジタル放送を見るための機能を搭載しているモデルのことです。 

RAID 機能搭載モデル 

RAID 機能を搭載しているモデルのことです。 

イジテル® ViivTM 

テクノ□ジーモデル 

インテル® Viiv ™ テクノ n ジーを搭載したモデルのことです。 
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Office 2003モデル 


Office Personal 
2003モデル 


Office Personal 2 日日 3 または日 ffice Professional 2 日日 3 びあ 5 かじめインストールされ 
ているモデルのことです。 

Office Personal 2 日 03 びあらかじめインス!ルされているモデルのことです。 


Office Proressional 
2003 モデル 


Office Professional 20 日 3 びあ 5 かじめインストールされているモデルのことです。 


シリーズち 

型名 
(型衝 

表記の区分 

□ VD/CD ドライブ 

ディスプレイ 

TV 機能 

0 S 

添けソフト 

VALUESTAR W 

VW900/GH 
(PC-VW 900 白 H) 

DVD-R 冉 M/R/RW 
with DVD+R/RW 
(DVD-R/+R 2 層 
書込み）モデル 

32 型ワイド液晶 
ディスプレイ 

デジタル八イビジョン 
TV 她デジン巨 S/CS) 
モデル 

Windows XP 
Media Center 
Edition モデル 

- 

VW770/GG 
(PC-VW770 曰 G) 

20 型ワイド液晶 
ディスプレイ 

Office Personal 
2003 モデル 

VW700/GG 
(PC-VW 700 白 G) 

VW 已〇 0/ 白 G 
(PC-VW 已〇 0GG) 

]7 型液晶 
ディスプレイ 

デジタル八イビジョン 
TV (地デジ)モデル 


♦ VALUESTAR G シリーズについて 

VALUESTAR G シリーズの各モデルについては、添付の 『VALUESTAR G シ U — ズをご購入いただいたお客様へ』を 
ご覧ください。 


♦本文中の画面やイラスト、ホームぺージについて 

-本文中の画面やイラスト、ホームページは、モデルによって異なることびあります。また、実際の画面と異なることび 
あります。 

-記載しているホームページの内容やアドレスは、このマニュアル制作時点のちのです。 
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♦このマニュアルでほ用しているソフトウェアちなどの正式ち茄 


( 本文中の表記） 

( 正式名称） 

Windows 、 

Windows XP 、 

Windows XP 

Home Edition 

Microsoft® Windows® XP Home Edition operath 呂 system 日本言頁版 Service Pack 2 

Windows 、 

Windows XP 、 

Windows XP 

Professions! 

Microsoft® Windows® XP Professional operatin 呂 system 日本語版 Service Pack 2 

Windows XP Media 

Center Edition 

Microsoft® Windows® XP Media Center Edition 20 日 巳 operatin 呂 system 日本言 吾 版 

Windows 2000 

Professions! 

Microsoft® Windows® 2 日 0 曰 Professional operating system 日本語版 

Windows Me 、 

Windows 

Millennium Edition 

Microsoft® Windows® Millennium Edition 日 perath 呂 system 日本語版 

Windows 98 

Second Edition 

Microsoft® Windows® 98 Second Edition operatin 呂 system 日本言冨版 

Windows 98 

Microsoft® Windows® 白 8 operating system 日本語版 

Windows S 呂 

Microsoft® Windows® 目已 operatin 呂 system 日本語版 

Office Personal 

呂 003 

Microsoft® Office Personal Edition 2 日日 3 (Microsoft® Office Word 2003. Microsoft® 
Office Excel 2003. Microsoft® Office Outlook® 2 日日 3 、 Microsoft® Office Home Style+) 

Office Professional 

呂 003 

Microsoft® Office Professional Enterprise Edition 2003(l\/licrosoft® Office Word 
2 日 03 、 Microsoft® Office Excel 2 日 03 、 Microsoft® Office Outlook® 2003. Microsoft® 

Office PowerPoint® 2003. Microsoft® Office Access 2 日 03 、 Microsoft® Office 
Publisher 2003. Microsoft® Office InfoPath™ 200 3) 

Outlook 、 

Outlook 2003 

Microsoft® Office Outlook® 2003 

Home Style* 

Microsoft® Office Home Style+ 

インタ - ネジにクスプトラ、 
Internet Explorer 

Microsoft® Internet Explorer 6.0 Service Pack 2 

アウトルツク I クスプレス、 
Outlook Express 

Microsoft® Outlook® Express 6.0 

ウイルスパスター 

ウイルスバスター ™ 2 日日日インターネットセキュリティ 

インターネツト無料が威 

巨に L 日目 E インターネット無料体験 

DigitalMedia 

Roxio DigitalMedia SE 7 



ごを意 


(1) 本書の巧容の一部または全部を無断転載することは禁じ5れています。 

に）本書の巧容に関しては将来予告なしに変更することびあります。 

(3) 本書の内容については万全を期して作成いたしましたび、万一ご不審な点や誤り、記載をれなどお気づきのことびあ 
りました5、 NEC 121コンタクトセンターへご連絡ください。落 T 、 乱 T 本はお取り誓えいたします。 

(4) 当社では、本装置の運用を理由とする損失、逸失利益等の請求につきましては、 （3) 項にかかわ5ずいかなる責任 
ち負いかねますので、予めご了承ください。 

(已）本装置は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇亩機器、輸送設備や機器など、人命に関わる設備や機器、および高 
度な信頼性を必要とする設備や機器などへの組み込みや制御等の使用は意図されてお0ません。これ5設備や機器、 
制御システムなどに本装置を使用され、人身事故、財産損害などび生じても、当社はいかなる責任ち負いかねます。 
(目）海が NEC では、本製品の保守•修理対応をしておりませんので、ご承知ください。 

口）本機の巧蔵八ードディスクにインストールされている Microsoft ® Windows ® XP Media Center Edition および 
本機に添付の CD - ROM 、 DVD - R 日 M は、本機のみでご使用ください。 

(8) ソフトウェアの全部または一部を著作権の許巧なく複製したり、複製物を頒布したりすると、著作権の侵害となります。 


Microsoft . Windows、Office 日 utlook は、米国 Micros 日 ft Corp 日 ration の米国およびその他の国における 
商標または登録商標です。 

インテル、 Intel 、 Pentium、Celeron VHv ™、 Viiv ™ □ゴはア方リカ合衆国およびその他の国における Intel Corporation 
またはそのテ会社の商標または登録商標です。 

TRENDM に R 日及びウイルスバスターは、トレンドマイク□株式会社の登録商標です。 

SD および mmiSD □ゴ、およびぶみ□ゴは商標です。 

" Ma 留 cGate Memory Stick " ("マジックゲートメモリースティック"）および " Memory Stick " ("メモリースティック"）、 

Memory SticKv Memory Stick PRDx Memory Stick Dud. "Ma 旨 icGate " (" マジックゲード）、 MagicGzvte 、 

日 penMG はソニー株式芸社の商標です。 

の愈心 rxD - ピクチャーカード™」は富±写真フイルム（株）の商標です。 

B に LOBE 、 MecHaGara 旨 e 、 121ポップ U ンクは、日本電気株式尝社の登録商標です。 

その他、本マニュアルに記載されている会社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。 
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『準備と設定』の読み方 . 

このマニュアルの表記について 


箱を開けて最初にすること . 

添付品はそろっていますか？ 
型まと製造番号を確認する... 
パソコンの置を場所をミ夫める 


電源を入れる前に接続しよう 

ディスプレイについて.... 


巻頭 


1 

2 

3 

4 


.9 

10 



キーボードを使ラ準備をする . 11 

マウスを使ラ準備をする . 14 

U モコンを使ラ準備をする . 17 

ガジエットスペース用スタンドを取り付ける . 18 

アンテナ線を接続する . 21 

電源ケーブルを接続する . 2已 


セットアップを始める . 27 

電源を入れる . 28 


では、始めましよう 


30 


画面を見なびら手順を進める 


33 



キーボードを使って自分の名前を入れる . 41 

121ポップリンクを設をする . 4已 

「 TV 共通設定」で設定ずる . 4日 

地上アナ□グ放送の設定をずる . 48 

デジタル TV 放送の設定をする . 已4 

設定を完了する . 已已 

ここで一段落 . 已7 

お客様登録のお願い . 已8 


基本 t の冨本の操作 . 61 

電源の切り方 . 己2 

電源の入れ方 . 6已 

スタンバイ機能について . 67 


よく使ラボタンなど . 己9 

音量を調節する . 71 


巳 D - R 0 M や DVD の扱し)ち . 72 

キーボードを収納する . 7已 


パソコンびはじめてのかたへ . 78 

パソコンの画面で解説、検索「サポートナビゲーター」について . 82 

をしものとさに備えて . 8日 


VI 











































% 

% 

% 

% 


これか5インターネットを始めるかたへ . 89 

インターネットの魅力 . 90 

いろいろある接続ち法 . 91 

フ□-ドバンド接続の流れ . 92 

プ□バイダに入会する . 94 

ルータを利用したブロードバンド接続の設定 . 98 

フ□-ドバンド接続の設定 . 102 

インターネットに接続する . 108 

メールソフトを設定ずる . 10白 

パソコンを安全に使うための設定をおこなう . 11已 


パソコンを貢い替えたかたへ . 121 

インターネットを使えるよラにずる . 1乙2 

古いパソコンからデータを移す . 1乙4 

周辺機器を使えるよラにする . 127 

ソフトを移す . 128 


前にほつていたパソコンと一緒にほいたいかたへ . 129 

ホームネットワークででをること . 130 

複数のパソコンをホームネットワークでつなぐ . 132 


再セットアップする . 13已 

再セットアップを始める前に . 13日 

再セットアップする（巳ドライブのみ） . 14已 

C ドライブの領域を変更して再セットアップする .] 已7 

再セットアップ用 DVD / CD - R 0 M を作成ずる . 1已9 

再セットアップ用 DVD / CD - R 0 M を使って再セットアップする ........ 1日日 

Windows を起動でをないときにデータのバックアップを取る . 171 


パソコン内部に取口付ける . 173 

メモリ . 174 
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RAID 機能について （ RAID 機能搭載モデルのみ） . 186 

Media Center を使う . 194 

Viiv ™ デジタルメディアサーバを使ラ . 199 

パソコンのお手入れ . 205 

ケーブルカバーの取り外しちと取り付けち ... 207 

DVD / CD ドライブからディスクが取り出せなくなったとさは . 2日日 

キーボードとマウスを登録しなおす . 211 

アフターケアについて . 214 

パソコンの譲渡、廃棄、改造について . 21己 

i ± m-m . 219 

「サポートナビゲーター」詳細目次 . 228 

索引 ......... 231 

各部の名称 . 巻末 


◎NEC Corporation , NEC Personal Products , Ltd . 2 日日日 

曰本電気株式会社、 NEC パーソナルプ□ダクツ株式妄社の許可なく複製-改変などを行ラことはでをません。 


■輸出に関ずるま意事項 

本製品（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様であり、外国の規格等には準拠していません。 

本製品を曰本国がで使用された場含、当社は一切責任を負いかねます。 

従いまして、当社は本製品に関し海外での保守サービスおよび技術ヴポート等は行っていません。 

本製品の輸出（個人による携行を含む）については、が国為誓及びが国貿易法に基づいて経済産業省の許可び必要となる 
場含びあ0ます。 

必要な許可を取得せずに輸出ずると同まによ0罰せ5れます。 

輸出に隙しての許可の要否については、ご購入頂いた販売おまたは当社営業拠点にお問い合わせください。 


■Not 白 S on export 

This product (including software) is designed under Japanese domestic specifications and does not conform to overseas 
standards. NEC" will not be held responsible for any consequences resulting from use of this product outside Japan. 
NEC*i does not provide maintenance service nor technical support for this product outside Japan. 

Export of this product (including carrying it as personal baggage) may require a permit from the Ministry of Economy, 
Trade and Industry under an export control law. Export without necessary permit is punishable under the said law. Cus¬ 
tomer shall inquire of NEC sales office whether a permit is required for export or not. 

*1 : NEC Corporation, NEC Personal Products, Ltd. 
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箱を開けて最初にすること 



この章には、バソコンの箱を開けて最初にずることび書い 
てありまず。添付品が全部そろっているか、型番や製造番 
号が合っているか確認しましよう。また、パソコンの置を 
場巧を巧めましよ 5 。 


この章の所要時間：約10分 


添付品はそろっていますか？ . 2 

型番と製造番号を確認する . 3 

パソコンの置さ場所をミ夫める . 4 










































































箱を開けて最初にすること 


[添付品はそろっていますか？ •♦を’；;；; ン Y. 

こ • 『スタートシ ー N で確認こ 


1^1『スタ-トシ-卜』を見る 


マこユアルセツトの中に『スタートシート』が入って 
います。『スタートシート』の r ①添付品を確認しよ 
ラ」を見て、添付品が全部そろっているか確認して< 
ださい。万一、足りないものがあったり、添付品の一 
部が破損していたときは、すぐに下記までお問い合わ 
せ < ださい。 

VALUESTAR G シリーズをご購入の場台は、 
XW『VALUESTAR G シリーズをご購入いただいた 
お客様へ』をご覧になり、添付品を確認してくだ 
さい。 

困ったとさには… 

NEC 121(ワントウワン）コンタクトセンター 
ほ 0120-977-121 

※ 電話番号をよ < お確かめになり、おかけ < ださい。 



添付品の内容はモデルにより異 
なる場合がありまず。 






























型番と製造番号を 
確認する 


ン本体の保話書を見る 


♦をポィント 

• 巧証書と本体のラベルび一致してい 
ることを巧認ずる 






® - 記載された番号び保証書と異なっている場含、 NEC 121 コン タクトセンターにお問い含ね 
せ < ださい。 

-保証書は、所定事項（販売店名、お買い上げ曰など）が記入されていることを確認して、保 
管しておいてください。保証期間中に万一故障した場含は、保証書記載内容に基づいて修理 
いたします。保証期間終了後の修理については NEC 121 コン タクトセンターにお問い含ね 
せ < ださい。 




























































箱を開けて最初にすること 


パソコンの置さ場所を 
決める 


♦をポィント 

• キーボードやマウスを使ラために十分 
を裕のある場所に 


A ま意 


• 電話回線や電源などの場所にも気を付 
ける 


〇 


♦本体を設置したり移動したりするとをは、刷面にちる取っ手を2人な上で持ち、ゆっ< 
日持ち上げて < ださい。 

このパソコンの重さは約25〜 40 k 呂あります。無理に持ち上げたり、乱暴に扱って落と 
したりするとけがをするおそれがあります。 



パソコンの設置環境 


♦屋内であること 

屋外には設置しないでくださし、。 


♦しっか0した台の上 

パソコンの重さを安定してまえられるテーブル、机を選んでください。 




♦温度は10〜35で、湿度は20〜80% 

室内の温度と湿度が高く、機械やガラスなどの温度が低いと、水滴がついてしまラことがあり 
ます（結露)。パソコンが結露したときは、電源を入れずに1時間じ(上置き、水滴が蒸発して 
から使ってください。 


♦ホコ y の少ない場所 

ホコリの多い場所に置くと、パソコンの内部にホコリがたまって故障の原因になることがあり 
ます。ホコリのかない場所を選んでください。 


® パソコンを設置したり移動したりするときは、ディスプレイ左ちにあるスピーカの下部 
を持たないでください。スピーカが破損するおそれがあります。 
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パソコン周囲の広さ 




本体前に30〜 40 cm 

キーボードを置き、ゆったりマウスを操作 
できる広さが必要です。 

また、キーボードとマウスは、パソコン本 
体から4已度の範囲で使用することをおす 
すめします。 

本体後ろに Idem 程度 

本体の後ろ側に通風孔があるため、壁など 
から1日 cm 程度離してください。 

本体側面にも1已 cm m 上 

本体の側面にケーブルなどを接続するた 
め、1曰 cm 政上の空間を確保してくださ 
し、。 





パソコンを使っているときは、本体の上に紙 
や巧を置いて通風孔をふさがないようにして 
ください。内部の温度び上昇し、動作不良や 
故障の原因になります。 



® ルさなお子さんがいる場台は、ケーブルの付いた機器をお子さんが落とし 
てしまラことがあるので、十分気を付けてください。 
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箱を開けて最初にすること 


— コンセントや電話回線などの近くに置く 


♦コンセントについて 

-ラジオやテレビに雑音が入ることがあるため、これらの機器とは別のコンセントに接続して 
<ださい。 

-添付の電源ケーブルを直接コンセントに接続してください。 

-コンセントが足りなくてパソコン用のテープルタップを使うときは、テーブルタップの合計 
電力を守ってください。 

-アース線を接続できるよう、アース端子のあるコンセントを使ってください。コンセントに 
アース端子がないときは、お近くの電器店など電気工事±の資格を持った人にアース端子付 
きコンセントの取り付けを相談してください。 

♦電話回線について 

インターネットを利用するときは、電話回線ケーブル（モジュラケーブル）が電話回線の接続 
口（モジュラコンセント）に届く範囲にパソコンを設置してください。インターネットに接続 
するための機器（ケープルモデムやルータなど）を利用するときは、それらの機器の近くにパ 
ソコンを設置します。 

♦アンテナ線について 

パソコンでテレビを楽しむには、アンテナ線の位置や長さに注意が必要です。アンテナ線の接 
続については、「アンテナ線を接続する」 （21 ページ）をご覧ください。 


パソコンの近くに置いてはいけないもの 


♦扇風機や大型のスピーカ、溫風式こたつなど（お気を発をずるをの） 

強い磁気を発生する装置が近くにあると、ディスプレイの表示や色が乱れることがあります。 
パソコン用スピーカなど、磁気をちらさないよラに設計された装置であれば、近くに置いてち 




かまいません。 


♦ストーブなどの暖房器員 

暖房器具の近くにパソコンを置<と、熱で変おしたり、異常な動作をすることがあります。 


♦ほかのディスプレイやテレビ、ラジオ 

ほかのディスプレイやテレビの表示が揺れたり、色が乱れたりすることがあります。テレビや 
ラジオの音声に雑音が入ることがあります。 


♦コードレス電話、携帯電話 

通話中に雑音が入ることがあります。パソコン側ち電波の影響を受けるため、スピーカに雑音 
が入ることがあります。 


























電源を入れる前に接続しよラ 



パソコン本体の置き場巧をミ央めた6接続でず。キーボード 
とマウスを使う準備もします。じっくり説明を読んで慎重 
にやりましよ5。巧ページか6順番に作業を進めてくださ 
い。電源ケーブルの接続は最後でずよ。 


この章の所要時間：約20分 


ディスプレイについて . 10 

キーボードを使ラ準備をする . 11 

マウスを使ラ準備をする . 14 

U モコンを使ラ準備をする . 17 

ガジエットスペース用スタンドを取り付ける ...... 18 

アンテナ線を接続する . 21 

電源ケーブルを接続する . 25 


インターネットや周边機器はをか6接続 

ここではまだ、電話回線には接続しません。また、プ U ンタなどの周辺機器びあるとさ 
を、まだ接続しないでください。「第3章セットアップを始める」で説明している作業 
び終わってから、電話回線や周辺機器の接続をおこないます。 





















り夕 電源を入れる前に接続しよラ 


[ディスプレイについて 
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キーボードを使う準備をする 


@ポィント 


参乾電池を入れる 
参+ (プラス）と一(マイナス）の 
向をを間違えないよラに 


1 


キーボード裏面の ON / OFF スイッチを rOFF 」 にずる 


〇 ◎ ^ 
01 


ON / OFF スイッチ 


キーボー ド裏面の カバー をがず 




























つ 


電源を入れる前に接続しよラ 



議 乾電池を入れる 


単3形アルカ U 乾電池2本を入れます。入れたら電池カバーをちとどおりにはめて<ださい。 



乾電池の+ (プラス）と一（マ 
イナス）の向きを、電池ボック 
ス巧の表示どおりに入れてく 
ださい。 

-ご使用の環境や方法にもより 
ますが、キーボードの使用時間 
は連続使用で約300時間で 
す。 

-必ずアルカリ乾電池を使用し 
て < ださい。 

-巧電式電地は使用できません。 


4 


キーボード裏面の ON / OFF スイッチを rON 」 にずる 




〇 ◎ 


ON / OFF スイッチ 




キーボードを長時間使わないときは、キーボード裏面の ON / OFF スイッチを rOFF 」 にして 
Ww おくと、乾電池が長持ちします。 
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キーボードの足を立てる 


5 






© キーボードがラまく動作しないときは、付録の r キーボードとマウスを登録しなおす」 （21 1ページ) 
をご覧ください。 
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^ 電源を入れる前に接続しよラ 


[マウスを使ラ準備をする 


♦をポィント 

参カバーを外して乾電池を入れる 


参+ (プラス）と一(マイナス）の 
向をを間違えないよラに 


マウス底面の ON / OFF スイッチを rOFF 」 にし、カバース 
イッチを 「 RELEASE 」 にずる 



—カバーを上に持ち上げて外す 


カバーは片方だけ持ち上げると外れにくくなります。前後同時に持ち上げるようにしてください。 



























乾電池を入れる 




図のように、単3形アルカ U 乾電池をマウスの前方に向けて押し込んでから、後方を端テに合わ 


せて入れて < ださい。 



® - 乾電池の+ (プラス） 
と一（マイナス）の向 
きを、電池ボックス内 
の表示どおりに入れて 
<ださい。 

-マウスの後方の端子が 
変おしないよラに乾電 
池を入れてください。 

-必ずアルカリ乾電池を 
使用してください。 


充電式電池は使用でを 
ません。 


9カパ-をもとどおりはめる 


カバー前後のツメび巧に入るよラにはめてください。 



15 


















電源を入れる前に接続しよラ 


マウス底面のカバースイッチを 「LOCK」 にし、 ON/OFF ス 
イッチを roN」 にずる 



- マウス底面か5出ている巧を直接見ないでください。 

•マウスの電池寿命は、ご使用の環境や方法にもよりまずが、連続して操作した場台最大約 
巨0時間です。約2.已か月間使用可能です。 

-マウスを長時間使わないときは、マウス底面の ON/OFF スイッチを rOFF」 にしておくと、 
乾電池が長持ちします。 


マウスがうまく動作しないときは、付録の「キーボードとマウスを登録しなおす」（吕11ページ）を 
Ww ご覧ください。 













[リモコンを使う準備をする 


■ リモ]ンに乾動13を入れる 


♦をポィント 

参乾電池を入れる 
参+ (プラス）と一(マイナス）の 
向をを間違えないよラに 



入れたら電池カバーをちとどおりにはめてください。 


-乾電池の+ (プラス） 
XW t - (マイナス）の向 
きを、電池ボックス内 
の表示どおりに入れて 
ぐださい。 

-ご購入時に添付され 
ている乾電池は?刃期 
動作確認用です。お早 
めに新しい乾電池と 
交換することをおす 
すめします。 


乾電池を交換する際 
は、単4おのマンガン 
乾電池またはアルカリ 
乾電池を使用してくだ 
さい。 


充電式電池は使用でき 
ません。 











り夕 電源を入れる前に接続しよラ 


■ このバソコンにはガジェットスぺース用* 
!スタンドが添付されていまず。取り付け= 
■ ると、パソコンの上にル物類などを置く ■ 
■ スぺースびできます。 • 

ガジェットスぺース用スタンドは、セットアップび終わった後で取り付けてをかまいません。 


ガジエツトスペース用 
スタンドを取り付ける 


本体側にあるピン2か所に、ガジエツトスペース用スタン 
ドの穴をはめる 



32型ワイド液晶ディスプレイの場含 
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20 型ワイド液晶ディスプレイおよび17型液晶ディスプレイの場合 



添付のネジでガジエツトスペース用スタンドを固定ずる 


2本のネジで、ガジエットスペース用スタンドをしっかり固定してください。 


ネジ止め部 



ネジ止め部 



















^ 電源を人れる前に接続しよう 



( ガジェットスペースをほラ 




ガジエットスペースの上にル物など 
を置いてお使いください。 



么迂意 

0 •ガジェットスぺースには、こわれやずいちのや重いをの （ Ik 呂な上のをの）を載せない 
で < ださい。 

載せたちのが落ちて、けがの原因になります。 

•なおなど液巧を含んだものを載せないで<ださい。 

振動などで落下して、本機の火災や故障の原因になります。 

〇 •ガジェットスぺース用スタンドとパソコン本体の間に手をはさまないよラに ミ 主意してく 
ださい。 

けがのおそれがあ0ます。 

\_ J 


液晶ディスプレイの角度を変える際は、本体と;夜晶ディスプレイの間に、ガジ王ットスペースか6か物な 
Ww どが落ちてはさまっていないか、確認してください。 

ちのがはさまったまま液晶ディスプレイの角度を変えると、本機が故障するおそれがあります。 
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I アンテナ線を 
接続する 

( 用意するをの 


♦をポィント 

♦アンテナ線が手元にない場合は、この項目を巧ば 
し次の「電源ケーブルを接続ずる」 （2 已ページ） 
に進んでください。アンテナ線は第3章の作業が 
I 終わった後で接続しても問題ありません。 


ご自宅のアンテナコネクタの形げや、今お使いのアンテナ線の形がによって必要なをのび異なり 


♦ 




ます。 


このバソコンのアンテナ入力端テとの接続には、 F 型コネクタプラグび付いた同軸ケーブルびお 
要になります。今お使いのアンテナ線のが態に応じて、 F 型コネクタプラグ、または F 型コネク 
タプラグ付さアンテナケーブルをお買いホめください。 



F 型コネクタプラグ付き 
アンテナケーブル 


このほか、アンテナ線のが態によっては、 U / V 混合器や分配器などび必要になります。お使いの 
アンテナ線の状態に合わせて、適したものをお買いホめください。 


ご自宅のアンテナコネクタび F 型コネクタ用端子の場合 

F 型コネクタプラグ付をのアンテナケーブルび必要になります。市販の F 型コネクタプラグの付 
いた同軸ケーブルをお買いホめいただくか、すでに同軸ケーブルをお持ちの場合は巿販の F 型コ 
ネクタプラグを取り付けてください。取り付け方法について詳しくは、 F 型コネクタプラグのマ 
ニュアルをご覧になるか、電器店にお問い合わせください。 



ご自宅の壁面などにあるアンテナ端子へ 




F 型コネクタプラグ付き 
アンテナケーブル 


バソコン本体へ 

一 


® アンテナケーブルには上の図のように一ちのプラグの形状が箱型になっているものもあります。 
その場含は次のように接続してください。 

. 箱型一壁の端子 
-ネジタイプ-►パソコン本体 

箱型のプラグをパソコン側のコネクタに使用すると、ノイズの影響を受けやすくなり、放送を 
正常に受信できない場含があります。 







































電源を入れる前に接続しよラ 



アンテナ線に平行フイーダ線を使用している場合 


ご自宅のアンテナコネクタび下の図のよラなお状で、アンテナ線に平行フィーダ線を使用してい 
る場合は、市販の整合器を使用して、同軸ケーブルに変更してください。そして、ケーブルの巧 
端に F 型コネクタプラグを取り付けてパソコン本体につなざます。詳しくは、お近くの電器店な 
どにご相談ください。 



アンテナ線が2本 （ UHF と VHF ) の場合 


ご自宅のアンテナコネクタび下の図のよラに2種類あり、アンテナ線を2本使用している場合 
は、巿版の U / V 混合器を取り付けてケーブルを1本にします。そして、ケーブルの先端に F 型 
コネクタプラグを取り付けてバソコン本体につなざます。詳しくは、お近くの電器店などにご相 
談ください。 



アンテナ線をパソコン本体とテレビ（またはビデオ）の両方に接続したい場合は、市販の分配器 
を使えば、アンテナ線を2本にでをます。ただし、アンテナを分配すると、電波びその分弱くな 
ります。このため、ディスプレイの画面びチラついたり、をれいに映らないことびありまず。こ 
の場合は、巿版のアンテナブースターを接続してください。詳しくは、お近くの電器店などにご 
相談ください。 



デジタル八イビジヨン TV 地デジ/ BS / CS ) デジタル八イビジヨン TV (地デジ) 

モデルの場合 、モデルの場合 


■ 巧ページへ進んで < ださい。 


■ 24ページへ進んでください。 
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( アンテナ線を本化につなぐ(デジタル八イビジョン TV 、 

(化デジ/ BS / CS ) モデルの場合） 


- ケーブルを接続するときは、まず本体を側面のケーブルカバーを外してください。また、接 
TW 続が終わった5、ケーブルカバーをちとどおりに取り付けてください。取りがしち/取り付 
けちについては、付録の r ケーブルカパーの取り外し方と取り付けち」（207ぺージ）をご 
覧ください。 

-パソコンのセットアップ作業が終わってか5アンテナ線をつなぐ場含は、あ6かじめパソコ 
ン本体や周辺機器の電源を切って、電源コードのプラグをコンセントか5抜いておいてくだ 
さい。 




添付の B-CAS 力ードをセツトずる 
(地上デジタル放送、 BS ’ 110度 CS 
デジタル放送を視聴ずる場合） 


曲にアンテナ線を接続ずる 
(BS’l 10度 CS デジタル放 
送を視聴ずる場合） 


カードの表面び 
本体背面側を向 
くよ5に差し込 
み、ストツバを下 
げる 



地上デジタル/地上アナ□グコネ 
クタにアンテナ線を接続ずる 
(地上アナ □ グ放送、地上デジタ 
ル放送を視聴ずる場合） 


® B-CAS カードは、デジタル放送の各種サービスを利用するときに必要なカードです。ヴービ 
スを受け5れるようにするには、 B-CAS 力ードのユーザー登録が必要です。 B-CAS 力ードに 
ついて詳しくは、『もっとテレビを楽しむ本』をご覧ください。 
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電源を入れる前に接続しよラ 



♦ アンテナ線を本化につなぐ(デジタル八イビジョン TV > 

(地デジ)モデルの場合） 


- ケーブルを接続するときは、まず本体を側面のケーブルカバーを外してください。また、接 
Ww 続が終わった5、ケーブルカバーをちとどおりに取り付けてください。取りがしち/取り付 
けちについては、付録の r ケーブルカパーの取り外しちと取り付けち」（207ページ）をご 
覧ください。 

-パソコンのセツトアップ作業が終わってか5アンテナ線をつなぐ場含は、あ5かじめパソコ 
ン本体や周辺機器の電源を切って、電源コードのプラグをコンセントか5抜いておいてくだ 
さい。 




® B-CAS カードは、デジタル放送の各種サービスを利用するときに必要なカードです。ヴービ 
スを受け5れるようにするには、 B-CAS 力ードのユーザー登録が必要です。 B-CAS 力ードに 


ついて詳しくは、『もっとテレビを楽しむ本』をご覧ください。 
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[電源ケーブルを接続する 


:•♦をポィント ♦•: 

こ参プラグの向をを合わせるこ 



電源ケーブルをパソコン本体に接続ずる 





3もう一方のプラグをコンセントに差し込む 



先にアース線を接続してから、プラグを差し込んで< 
ださい。 

® - アース線の端子部分にはキャップが付いてい 
ます。接続するときに取り外してください。 

-電話線用のアース端子には接続しないでくだ 
さい。通話中に雑音が入るおそれびあります。 

-アース端子付きのコンセントが利用できない 
ときは、お近くの電器店など電気工事±の資 
格を持つ人にアース端子付きコンセントの取 
り付けをご相談ください。 

電源ケーブルを取り外すとさは、先にプラグを抜いて 


から、アース線を取り外してください。 





























































電源を入れる前に接続しよラ 




これで接続は完了です。 



ここまでの接続び終わったら、続けて「第3章セットアッ 
プを始める」に進んでください。第3章で説明している作業 
び終わってからインターネット、周辺機器などの接続をおこ 
ないまず。 


© 電源ケーブルなどび人の 
通る場所にないことを、 
もう一度確認してくださ 
し、。ケーブルを足に引つ 
かけたりずると A° ソコン 
の故障の原因になるだけ 
でなく、思わめけがをず 
ることちありまず。 
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1 



セッ 

トア 

ップ 

を始める 



今度は、いよいよバソコン①電源を入れまず。最初に電源 
を入れるときは、「セットアップ作業」といって、自分の名 
前を登録したりする操作がお要でず。このをの説明をよく 
読んで、ゆっくりお実に操作してください。 

この章の所要時間：約30〜40分 


電源を入れる . 28 

では、始めましよラ . 30 

画面を見なびら手順を進める . 33 

キーボードを使って自分の名前を入れる ...... 41 

] 2 ] ポップ U ンクを設定する . 45 

「TV 共通設定」で設定する . 46 

地上アナ□グ放送の設定をする . 48 

デジタル TV 放送の設定をする . 54 

設定を完了する . 56 

ここで一 段落 . 57 

お客様登録のお願い . 58 
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セットアップを始める 


[電源を入れる 


ポィント ♦: 

\ •電源スイッチの場所を確認しておくこ 



液晶ディスプレイのドット抜けについて 

液晶ディスプレイは、非常に高精度な技術で作られていますが、画面の一部にドット抜け^^ (ごくね 
ずかな黒い点や、常時点灯するホ、青、緑の点）が見えることがあります。 

また、見る角度によっては、色むらや明るさのむらが見えることがあります。 

これらは、液晶ディスプレイの特性によるちのであり、故障ではありませんのであ5かじめご了承く 
ださい。 

※社団法人電子情報技術産業協会り曰 TA) のガイドラインに従い、ドット抜けの割合を付録の「仕 
様一覧」に1日ぺージ）または 『VALUESTAR G シリーズをご購入いただいたお客様へ』の「仕 
様一覧」に記載しています。ガイドラインの詳細については、じ TF のホームページをご覧ください。 

「パソコン用液晶ディスプレイのドット振けに関する定量的表記ガイドライン」 
http://it.jeita.or.jp/perinfo/committee/pc/0503dot/index.html 

© 電源スイッチを押してち、電源ランプが点I灯しない場含、電源ケーブルが正しく接続されてい 
ないことが考え5れます。「電源ケーブルを接続する」 （2 已ページ）をご覧ください。 



































画面び表示されるまで数分かかることをある 




電源スイッチを押してから、なページの画面び表示されるまでに数分かかることびあります。そ 
の間、 NEC の□ゴ（社名の マー ク）や Windows (ウインドウズ）の マー クなどび表示されたり、 
画面び真つ励こなったりしますび、故障ではありません。あわてて電源を切ったりせずに、その 
ままお待ちください。 





操作の透中では、お細こ電源を切6ない! 


セットアップ作業びずべて終わるまでに、約30〜40分かかります。「ここで一段落」（已7ぺ一 
ジ）までの手順び完了する前には、絶対に電源を切らないでください。電源ケーブルをいさなり 
抜いたりするのも、絶対ダメです。セツトアップ作業び終わらないうちに電源を切ると、故障の 
原因になります。 
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セットアップを始める 



I ご'な、始めましよつ 


ポイント 

I 参画面の矢印を動かしてみる 
■ •「クリック」という操作を覚える 



セツトアップの最初の画面を確かめる 





「Microsoft Windows へようこそ」と 
いラ画面が表示されていますね。これが 
セットアップ作業の出発点です。 

g は、「何もしないで待ってて」 
の合図 

パソコンの内部で何かの処理が進んでい 
て、操作できないときには、画面に浸の 
マークが 出ることがあります。この マーク 
が表示されているときや、「しばらくお待 
ちください」などと文字が表示されている 
とさは、キーを押したり、マウスのボタン 
を押したりせずに、待っていてください。 


パソコン内部での処理の進み具合を示すグ 
ラフが表示されることちあります。その場 
含も、何ち操作せずに待ってください。 
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マウスを動かず 









つ 







ち手で軽くマウスをつかんで、 



このマウスは、マウス底面か5 
出ている赤い光をセンサーが検 
知して、動きを判断します。濃淡 
のはつきりした模様や柄のない 
ところ、光ミ尺や反射のないとこ 
ろで使うと、センサーが光を検 
知しやすく、快適に動きます。 


机の上で滑6せると、 
画面の矢印も一おに動く 




マウスを動かずと、その動さに合わせて画面の矢印が動さます。 


マウス底面の ON/OFF 
スイッチが 「ON」 に 
なっているか、底面の 
中央部がホく巧ってい 
るか確認してください。 


マウスを動かすとさは、マウスの前後左右に1日 cm 程度のス 
ペースをあけるとよいでしよ5。肩の力を抜き、手首だけで動 
かすことがコツです。 


マウスがラまく動作し 
ないときは、『活用ブッ 
ク』の r 困ったときの解 
ミ夫法」をご覧ください。 


まだ、マウスのボタン 
を巧さないでください。 



































































セットアツプを始める 



画面内のち下を見る 


な Widows* 


NEC 

Microsoft Windows へようこそ 

NEC の MoosoH 冲巧 お] ンむ—巧こ! SAL でだ跡口*!けこみホす。 

こ扣拍エゼ 1- 曲 t 如7ジ6巧い#しお • 



おこちむじは.はへ]を！かぶして巧?(•、 

Windo 的 XPAJ： な' 

③ 

— 1 

かの1 闻 


r 巧へ」と書かれている 




マウスを動かして、 
矢印をここに合わせてか6 


「次へ」の百に、マウスの矢印!^ (:マウスポインタ:) 
を合わせてマウスの左ボタンを押すと、画面の表示が切 
り換わって r 使巧許諾契約」と書かれた画面になります。 


クリック 

このような操作で、手順を次に進めたり、次ページを表示 
したりすることがでさます。 

画面の絵やで字などに矢印を合わせて左ボタンを1回押す 
操作を「クリック」と呼びます。パソコンを使うときの 一 
番基本的な操作なので、覚えてくださいね。 














[画面を見なびら手順を進める . 

I ♦画面に書かれたことを読み 


■ なげら 

• • 指示にしたびってク U ック 

♦ _ ♦ 


使用許諾契約に同意ずる 


この契約に同意していただけない場合は、パソコンを使ラことびでさません。 



これで、使用許諾契約に同意することになります。「同意します」の 
左び〇から巧に変わらないときは、マウスの矢印びうまく合ってい 
なかつたので、やりなおして<ださい。 


r 使用許諾契約」とは、このバソ 
コンに入つているソフトを違法 
にコピーして他人にミ度したりし 
ないといラ約束をしていただく 
ことでず。画面に表示されてい 
る契約夕の続きを読むには、で 
書表示欄のち下にある V をク 
U ックします。 



巧用許諾契お 


Q に、マウスの矢印 


を合わせてか S 、 クリックずる 
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セットアツプを始める 



コンピュータを保護ずる設定をずる 




が狱°?«1〇\化、ぃ 

コンピュータを巧蛋してください 


自かま巧をを効にし.コンピュー々の保畫に话立てまボ d) 


目わ因巧ち抑;してい姑と■ああ I のエ<ュ-5がウイ似なは!巧呈 S ち）やが妨.巧： I け< の电 W 


r 自動更新を有効にし、コンピュータの保 
護に役立てます」の左にある〇をク U ッ 
クして0に変えてか5、 



Windows びし)つも最新の巧態になるように、インターネット経由でを期的に更新情報び確認さ 
れ、自動的にインストールされるようになります。 Windows の更新について詳しくは、『活用 
ブック』の「しっかりセキュ U ティであんしんインターネット」をご覧ください。 












キーボードの操作に慣れていないかたは、名前を 
付けずにこのままなに進んでかまいません。 

キーボードを使った文字入力に慣れている場合、 
半角英数文字でコンピュータの名前を自由に入力 
してください。名前を思いつかない場合は 
rVALUESTAR 」 （バ U ュースター)とするとよい 
でしょラ。すでに何台かパソコンをお持ちの場合、 
「 PCI 」、「 PC 2」 のように数字で区別してもかま 
いません。 


® •次の文字列は、バソコンのシス 
テムでずでに使われているため、 
入力しないでください。 

CON、PRN、AUX、CLOCKS. 
NU し COM! 〜 C0M9、 
し PTl ~ し PT9 


ずでに何台かバソコンをお使い 
の場合は、同じち前を付けない 
でください。ネットワークで接 
続したときにエラーが表示され 
まず。 


キーボード裏面の ON/OFF ス 
イッチが 「ONJ になつているか 
確認してください。 

キーボードびうまく動作しない 
ときは、『ま用ブック』の「困つ 
たときの解ミ夫法」をご覧くださ 
い。 











セットアップを始める 


4 


管理者パスワードを設定ずる 


自分の好きなパスワードを入力 


な Windows'-'' NEC 

管理者パスワードを設定してください 

>，— 5S 化 W:# 巧がなIけこな度なじ正パ巧-巧 i ほするぶ里)ホり主す,）ロロ-巧至白(けた .H 的2—リ-が呈白曲口/:)-巧(わて Wmn 口 ran とし TM’ む 

、モ す。 JU]-F かリ化き旺 .CspsLock 申-ガ*乂で。て 0 な、こ tWff 占で<田 0. 



⑦ 

、け t そ巧み::史こ的 y 巧 
巧化 n ち巧して巧な,， 


百 をクリックずる 


- r 管理者パスワード」とは、他人にパソコンの重要な設 
定を腺手に変更されないよラにブ□ックするためのち 
のです。 


入力したパスワードは「•••」のよラに表示されま 
ず。これは、入力したパスワードが他人に見5れても 
ねか5ないぶラにするためです。 

覚えやすく、忘れにくい/ くスワー ドを決めてください。 
大文字、小文字も入力したとおりに区別されます。 









画 ドメインに参加させないようにして、次に進む 



ななも dows ル NEC 


このコンピユータをドメインに参加させますか？ 

H インの つに- 5®- 的’. じかヒして 舌が ft で内]ンむづクル-乃’もおイン 3- がろ E で 細£ りきす， 

この]ンむ-巧けイ>33ブン(た U»T が汹〕乂ユ-タザわり-々占な:い既だ〇け':み t 沮巧如坦6でな1劝自な.：1かそけクわルなご U) 

0 け4.011]バ1ぺ S ド XXMW 化し巧ん0 

「いいえ、…」のちにある表示が 
0 になっていることを確認して 

口っの-ク居1!电が|；««断町肖巧とま胁り巧。） 

1 - 


③ 

り t 巧を口3をに正こ:がか巧 
巧な n <- ち ff ;_ な巧 tv 


围 巨る® か < 。'画 



上の画面が表示されたときはコンピュータをドメイン 
に参加させずにセットアップ作業を進めてください。 

Windows XP Media Center Edition では、ネット 
ワークでドメインに参加する機能はありません。 

上の画面が表示されずに;タページの画面が表示される 
こともあります。その場含、次ページの説明にした 
がって進めてください。 
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セットアップを始める 


6 


インターネツトの接続方法を省略ずる 




下の画面がどち6ち表示されずに;夕ぺージの画面が表示された場含、巧ページの説明にしたびって進 
めて < ださい。 



インター ネツ ト への 接続は、 セツ ト アツ 
プ作業が終わってか6別に設定します。 
ここでは、そのまま「省略_|0]をクリツ 
クして < ださい。 


r インターネツト接続が選択されません 
でした J と表示されたときも、「省略」123 
をクリックしてください。 
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ユーザー登録せずに次へ進む 





な狱？ idows ル NEC 


Microsoft にユーザー登録する準備よできましをか？ 

Micnnita; •う "f ンユーサ-掛にげ■死*し S 凹吉サ-む，7けデ-卜宙が C イた卜たど漁肝が防房曲？巧7,ユー ザ - き百 oaa でも 

3:0 イ —JP Ml 口 won 1, J— 寸一 9*«4 主 18(1("?* し 1' け， 

• 助‘、々か；:-ヴ-生 at* すが 
巧いい2-ち回 UJ— サー直 ftLS 甘、の） 

「いいえ、今回は ユーザー 登録し 
ません」の左にある 〇 をクリック 
して 0 に変えてか 6 、 

っ -H-Sm-f 二";,, - WI.'- 巧.，1,巧' 


③ 

"•ルブ S を巧弓な巧ごがV乂？ 
巧か F1 け巧し邸;い. 


面民 5® か‘の图 



r 今すぐインターネットアクセスのセットアップを行い 
ますか？」と表示されたときは、そのまま;タページの 
説明にしたびって進めてください。 

r いいえ、…」を選択しないで手順を進めるとセット 
アップ作業が途中で止まってしまいます。必ず、「いい 
え、… J のちにある〇をクリックして0に変えてくだ 
さい。 

Microsoft へユーザー登録する場含は、セツトアップ 
作業が終わってか 5 Windows の「ヘルプとサポ ー ト」 
をご覧ください。 
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セットアツプを始める 


国 インターネット接続せずに次へ進む 



む Windows'-' NEC 


今すぐイン9—ネットアウ t スの t ットアップを巧いますか？ 

Whdow の te > け7ブ tf 足7し.]シ？1-9*13 う 单由ぶ J は:. 

々1■ぶ-み K:S 巧朽^枕〕>む-5ミむ卜み力身 T ホ。 

> U いイ‘吐 U 巧が 
g い•(ン5一わ怕街 S レ StA の 

r 

「いいえ、今回はインタ ー ネッ ト 
に接続しません」のちにある 〇 を 
クリックして©に変えてか S 、 

\ 

② 

ヘル巧を!巧かなごさなか5 
巧か -ri け) T して做い. 



ゎ1!^>图 



「この コンピュー タを使ラユーザーを指定してくださ 
い」と表示されたときは、そのまま;欠ページの説明に 
したがって進めてください。 

「いいえ、…」を選択しないで手順を進めるとセット 
アップ作業が途中で止まってしまいます。必ず、「いい 
え、… J のちにある〇をクリックして0に変えてくだ 
さい。 

インターネットへの接続は、セットアップ作業が終 
わってか5別に設定します。 
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キーボードを使って 
自分の名前を入れる 


♦をポィント 

参□-マ宇（アルフアベツト）で 
名前を入れる 



r ユーザー1」欄に自分の名前を入れる 





ここに小さな縦棒 （ I ) が点滅して 
いるのを見てか S 、 キーボードの 
【半角/全角】を 一回 巧し、 キーボー 
ドか6自分の名前を□ーマ字で入 
力ずる 

【例】 rmita 」 と入力ずる場合な6 


点滅していないとをは、「ユーヴー 
1 J 欄をク I 」ックしてください。 



ここでは「ユーザー1」欄だけ入力してくだ 
さい。 

-巧の夕字列は、パソコンのシステムですでに 
使われているため、入力しないでください。 
CON 、 PRN 、 AUX、CLOCKfv NUL 、 
COMl 〜 COM 日、 LPTl 〜 LPT 日 

-コンピュータ名と同じ名前を付けないでくだ 
さい。 

-キーボード裏面の ON / OFF スイッチが 
roNj になっているか確認してください。 

•キーボードがラまく動作しないときは、『活 
用ブック』の「困ったときの解ミ夫法」をご覧 
<ださい。 


入力を間違えた！5 

キーポードの [Backspace] (バックス 
ペース）を巧してください。 

ひ！5がなび表示されるときは 

キーボードの 【 Backspace 】 を巧して、 
表示された文字をすべて消してください。 
次に、キーボードの【半角/全ち】を巧 
すと、アルフ アベッ トが表示されるよう 
になります。 
































































































































セットアップを始める 


が VWhdows '- 


二の〕ンピュータを巧う ユー ザーを巧ましてください 


] ンむ 一5S 活5居； I— 3イ！吊む力して<樹1•客;!-ザー(巧 Jc ぬ1-ヴ-巧の;-卜肿ます•ぶに肚ユ—サ -«■ 低防吉巧域モ方ま S 巧ミし M. つ T •イ iW] ンピ 1- 


J お))な ra だこ細田:る抗1|1るなれ I す • 田 i 巧な St おこ • Mil 上のをレ!:<巧化 

Wrdow ! 田か卜7幻の S " を： 6ユ-于■(リ U り-巧苗圧し M .® ユーリ-の阳 > CifF 5 rS » ll 田レ扣.：2づ -P 
占た卜 SiSWW 口するな甘： US - W ; ili -® 日ント □-* パ？11 W 化口し C 贴.じ-甘- 7术ン H SOJ 


〜(•ブ巧投 I みこ正にが1 ゎウ 
蜘 ' F 1- - 


入力した名前を控えておく 

ユーザー名： 


パソコンのトラブルを解ミ夫するために、 
後でセットアップ作業をやりなおす（再 
セットアップする）とさ、この名前が必 
要です。上の欄に控えておいてください。 



百 をク U ックずる 
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さ! 5 にセツトアップ作業を進める 





0をク IJ ックすると、しばらくしてからバソコン 
の電源び切れ、自動的に再度電源び入ります（これを 
「再起動」といいます）。 

次ページの画面び表示されるまで何ち操作せずに待つ 
ていて < ださい。 


をクリックずる 


パソコンび再起動してを、 

まだセットアップ作業び巧つています。 


r 


続けて次ページ降の作業を進めてください。 






セットアップを始める 



画面に「パソコンの診断び終了しました。」と表示さ 
れます。これで Windows の設定は終了しましたび、 
NE 巳のパソコンの機能を利用ずるために、もうかし 
セットアップ作業を進める必要びあります。 

画面ち下に;夕のよラなメッセージび表示される 
fw 場合がをりまず。 


9コンビュータがを R にさらされている巧を巧巧あります A み 


0 ] ンピュー々がを K じさらされている巧を巧があ0ます 。X 

ウイルスパスタ— 2006 がお細こな。ています。 


ウイルスバスター 2006 びを巧のがおでない巧制をびあります。 

巧壁を解巧するには、このバルーシを州クウしてください。 


巧題をおホするには、このバル-ンを如ックしてください。 


N - \r 


ここでこのメッセージび表示されてを問題はありません。今はこのメッセージをク U ックせずに、 
セツトアップ作業を進めてください。 
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121 ポップリンクを 
設定する 



をクリックずる 


♦をポィント > 


♦ NEC か己新しい情報び届く 
よラに、「利用ずる」を選ぶ 





じ1ポッブリンクの設定 


ホまする巧商 a 巧の上.ホ下の[か\]ボ把を奶ジウしてなな、 




;’-っン1ゴ17るけボー^(*«5ゎ曲ら甘する 

121ポップリンク 


0 !達«パソ了•/ちただ<た•じ £ C レ*)バソ 3 V 田 tLfetrg — 
卜丰ユ■や70ヴラムの 《■■■« ど >«ia ■け f る9 
-ピスで r . 

1 ヴポ ーI •チヤネルでトラブル回 g •スキルアツブ 

た车ュリテ<に田す5**な«*とモの«巧ち击をこ《巧し5す， 
*たソフトゥェァの««な«ぃ方などの〇»>>««5»届けし»す. 


白面ア. 

NEC か.. 
しけ. 


?ッブデ—トチ中ネルでパソコンを居ホのな巧に 

’ポ ーh •ブ日ヴろ么（モジュール f ドライバ）の* IIMISSK 扣ら< 
的に.巧里な!•け7アッフ？ートすること S; で S3 7. 


•お»«»イシトわ hciWi- む ee— け ？ •. 

•—ん tffcmocl SI わ 7 わ c 

j 、ー ジ心？ブブ y た 

•hfl ら 9T る MjttK な 9— けがたけ * リけ . 

-■。- MLBVMcMuMgniirr な 
■iKmiLa**—c «， パ m ， か 、-) レ， r. 
，化 . 4>:n ； MAKV*lC つ Mt し TI1'、0 

•niita - 


ucmritniLir. 




BIGUOSE でみ乂タミみ;乂巧はじがよう 


入会特巧 


が化么2 


，团 GlIoBE が 

鴻 ㈱ が)化嗯。月顯! 

だ)吗 


R しくは投ち完了巧、、 

wm 7 刊：^ミミ!!ック> 



#■# 

がか;;;^ / 


NEC,c& C ine aiGLoee —i 


r 利用ずる(推奨)」の左が 
0になつていることを 
確認して、 


〇,をク U ック 



1乙](ワントウワン）ポップリンクは、 
お使いのバソコンに適したサービスサ 
ポート情報（危険度の高いウイルスに巧 
するセキュリティバッチ（修正プ□グラ 
ム）やアップデートプ□グラム）を、 
NEC からインターネット経由でお巧ら 
せするサービスです。このパソコンでイ 
ンターネット接続でさるよラになってか 
ら、新しい情報び発表されるたびに自動 
的に届くよラになります。 

121ポップ U ンクの設定は、後か6利用 
しないように変更ずることもできまず。 


この画面に変わった己、 
画 をク U ック 


パソコンの電源び切れ、自動的に再度電源び入ります （1 回目の再起動)。再起動を、「システムの 
復元ポイントの設定」の画面び表示され、もラー度再起動 （2 回目の再起動）します。2回目の再 
起動後、次ページの rrv 共通設定」び表示されまず。 


が I 















































セットアップを始める 


「 TV 共通設定」で設定する 




ポイント 


参アンテナ線の接続が終わって 
いるとをは、続けてチヤンネ 
ルの設定をおこないまず。 


アンテナ線を接続していないかたは、 「TV 共通設定」の画面ち • 
上の0をク U ツクして日7ぺージへ進んでくださし、チヤンネ 
ル設定は、アンテナ線を接続した後でおこなラことびできまず。 


1 


「 TV 共通設定」で r まとめて設定ずる」をクリックずる 




Sm が VisiontMediaGarageniVl^S こみ巧する設定ぞ 
行います。 

巧めて TV? 罕佣するときは「まとめて設定する」ぞクリック 
してください。（巧装） 


まとめて設定する 


IS 定ぞ麵りにををする 


K 


r まとめて設定ずる」を 
クリックずる 


再度、 TV 巧巧設定び'必要なときには、 

I■スタ-卜 j-r すべてのブログラム j-riv 兴遍锭 j-riv 共通設定 J 
から、このブログラムを起れして設定してください。 


「スタート」- r ずべてのプ□グラム」- 「TV 共通設定」- 
「TV 共通設定」をクリックしても 「TV 共通設定」を 
起動できまず。 


チヤン ネル 記を 


テレビのチャンネル設定を行しほす。 
試定するはをぞ涅巧して「汝へ」ぞ 
クリックしてください。 

口 地上アナロヴ化を 
尽化上デジタル巧を 
口 65’110度〇5デジタル巧を 


じ夕へ」をクリックずる 


…''が'', 


キトンセル 


※モデルにより画面イメージは異なりまず。 


r チャンネル設定ユーテイ U テイ」び起動します。 
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設定する放送を選びたいときは 





たとえば地上アナログテレビの放送は視聴 
するけれどそれし义 H の放送は視聴しないと 
きなど、設定する放送を選びたいときは、 
視聴しない放送の17をク U ックして「に 
してから「なへ」をク U ックしてください。 

® デジタル八イビジヨン TV (化デジ） 
モデルの場合、「63-110度じ3デ 
ジタル放送」は表示されません。 


•地上アナログ放送の設定をする場合 （48 ページ) 
•デジタル TV 放送の設定をする場合 （54 ページ） 

















セットアップを始める 


[地上アナ □ グ放送の設定をする 



® 地上デジタル放送の開始によりアナ□グ周放数変更対策がおこなわれた地域のかたは、放送局のチャンネ 
ル番号が変更されていることがあります。詳しくは、（社）電放産業会のホームページのアナ□グ周波数変 
更巧策情報 （h け p://www.arib.or.jp/anahen/index.html) をご覧いただくか、またはお住まいの地域 
の受信対策センターにご相談ください。 


1利用ずる地域を選んでチヤンネルを設定ずる 



オートチューニングび始まります。オートチューニングび終了すると、 
「プ U セットチヤンネル」の画面び表示されます。 
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放送局が表示されていないときは、 
r 放送局」の ▼ Iをク IJ ックして放送 
局を選ぶ 




にデ可 ;I 


じ夕へ」をクリックずる 


受信できないチヤンネルがあつたとき 
は 


® - CATV (ケーブルテレビ）の視聴 
方溫ホ、备 CATV を社により異 
なります。視聴に ホームター ミ 
ナルなどの装置が必要かどラか 
は、各 CATV を社にお問い含ね 
せ < ださい。 

•ホームターミナルを接続して視 
聴する場含は、 S 映像用ケーブル 
(または映像用ケーブル）と音声 
ケーブルを使って接続します。 
接続方法について詳しくは、 
『もっとテレビを楽しむ本』をご 
覧ください。 


受信できるチャンネルが正しく設定されなかった 
ときは、次の手順でチャンネルを手動で設定して 
<ださい。 

① 設定するチャンネルの左の[□をクリック 
して医]にし、 rcH」 の数字をクリック 

② 亡]をクリックしてチャンネルと放送局名 
を選ぶ 

「放送局」の一覧に該当する放送局ちがないと 
をは、キーボードで放送局名を入力して < ださ 
い。 

( r 放送局」の一覧に放送局名びあるとをは、キー 
ポードか5入力せずに一覧か5選んでくださ 
し、。キーボードか5入力すると番組表び受信で 
さなくなることびあ0ます。） 


CATV 番組の放送局については、 
各 CATV 会社より届け5れてい 
る CATV 番組表などをご覧くだ 
さい。 


③必要に応じて「微調整」の」をドラッグし 
て、番組を受信でさるよラに調整する 

設定するチャンネルすべてについて上記の手順を 
おこないます。設定が終わったら「次へ」をク 
リックしてください。 

















































セットアップを始める 




ADAMS 放送の放送局び選 
ばれていることを確認し、 




^mt 


3ぶ谢ごも'おみ风/^互ミ S 潔!恃崔盡知て「古へ J をクリがしてくだみ、。 


を巧サンネル 


ミ侣瞒リ 



放巧巧 



i 

1 


广1 
广1 


「を巧まま慢 B 寺别の 
胁もをクリックして、ミ 







4 

日本テレピ 

广1 


悟時別を巧巧してくだミ 
い。 


6 

TBS テレ e 

广1 




8 

フジテレピ 

广1 




9 

10 

テレピ巧曰 

广! 
巧! 

1 宙巧まを情巧刻の巧巧 

v 

11 

ま-甲. MXt レビ 

广1 

1 V 

ソ、 

い 

化をスぞ 





[7 ADAMS - EPG をほ巧する。 
r テレ巧見時中[こを巧まのま情を行う。 

斤レビ结日み夕 j の化さ周巧巧換わります。ただし谢 ii やの巧をを除きます。） 


I <房る(目） 


ADAMS 放送については、次ページをご 
覧< ださい。 


r 番組表受信時刻の取得」を 
クリックずる 


J キサンたル J 


© 電波状態が悪かったり、お住まいの地域に ADAMS 放送を受信できる放送局がない場含は、 
メッセージび表示されまず。この場合は、 「ADAMS-EPG を使用ずる。 J をク U ックして广'に 
して、「巧へ」をク U ックしてください。已吕ぺージ下の「時刻修正 J の画面へ進みまず。 
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番組表び放送される時刻情報を受信して 
いる間、左の画面び表示されます。 


受信び完了すると、 「 ADAMS - EPG 受信設定」び表示されます。 


( 番組表は ADAMS 放送の1コンテンツ 


番組表は ADAMS 放送の1コンテンツ 
として受信されます。 ADAMS 放送の 
チャンネルはお住まいの地域によって異 
なります。 

各地域の ADAMS 放送を送信している 
放送局は、次のとおりでず （200 已年9 
月現在)。 


番組表は、約2時間おさ（夜間除く）に 
放送されまず。ここでは、その放送時刻 
情報を受信します。 


放送局 

北ミ毎道テレビ放送 

朝日放送 (ABC テレビ） 

青森朝日放送 

広島 ホーム テレビ 

岩手朝日テレビ 

山□朝日放送 

ま曰本放送 

瀬戸内ミ毎放送 

が;田朝日放送 

愛媛朝曰テレビ 

山形テレビ 

九州朝日放送 

福島放送 

長崎で化放送 

新漏テレビ21 

熊本朝日放送 

長野朝曰放送 

大分朝日放送 

おさひテレビ 

鹿巧島放送 

北陸朝日放送 

琉球朝日放送 

メ〜テレ 

テレビ朝日 



V 


ノ 


















































3 


番組表の受信予約を設定ずる (2) 


心 


ADA 脂- EPG のか畜設ミを巧います。 

1. 初脚こ、ほ信チサンネル J 袖でテレピ巧日系列の6城ちを进巧してくださし、。 

2. かこ、巧を目ををき巧刻の肪导 J ポタンがリッウして、受信巧能な巧紳芭がを 
恥寻してく巧さい。 

側:取巧しているちをは、次の「江 J じ谨んてイださい） 

3ち谢こ、が?みのが且表ミほ巧别を巧巧して r 次へ J をクリがしてくだなん 



巧ちち 

1 

2 


3 


4 

日本テレピ 

5 


6 

TBS テレ If 

7 

8 

フジテレピ 

9 

10 

テレピ巧曰 

11 

ま京 MX テレビ 

12 

)iC をスぞ 


の心 - U 0: 1 ' 

09:02 - 09:12 _ I 

i 

1 ■/ 

21 : 02 - 21:12 I 

23:02 - 23:12 、 


番組表を受信したい時刻を 
選んで、 


な I さがまち慢時刻の巧 ? 导 I 

[7 ADAMS-E 的をほ巧する。 

厂テレが見巧中 [ こを巧まのま f 客を行う。 

(テレ閒日み夕 j のはさ周こ切り巧わります。ただし、緑画やの巧さを巧きまも〉 

< 房る ( 目） I 


> で ;れ ㈱ 〉 


r 次へ」をクリックずる 


キーボードの 【Ctrl】 を押しなびらク U ックすると、 
複数の時間帯を選ぶことびでをまず。 


Q 


テレ朔日系夕 I の巧这ちと bI 刻格正を巧う別ミンクを巧ちして「ホ 


厂ち日悔正すミ^ 

卿颗1 h 2 如/ ノ 

P ADAMS-E のぞち！^电正する。 


を i チでンネル 

テレ潮日系列の化をちのプリたクト 

チで ' ノネルを巧をしてください。 

CH 

化をち 1 

1 

NHK ぉさ 

2 

广 1 

3 

NHK お!ち 广 

4 

日本テレ If r 

6 

ま京 MX テレ e 广 1 

6 

TBS テレピ 广 1 

7 

r 1 

-0^=1 .L» r 

9 

フソ T レ C ( 

广 

10 

すし ' 潮日！ 巧 , 

11 

ちを MX テレ e 广1 

12 

テレピまを 广 


「今ずぐに修正ず 
る」をクリックずる 


P 巧刻慢正を巧う。 



設定が終わってち、番組表の受 
信時間に番組表のデータを取得 
するまでは番組表は表おされま 
せん。 

番組表の受信予約は、設定した 
時刻に省電力状態または電源を 
切った状態か5起動して実行さ 
れます。設定によって、受信前後 
のが態を選べます。詳しくは、 
『ちっとテレビを楽しむ本』をご 
覧ください。 


「時刻修正が完了しました。」 
と表示された 6、r 完了」をク 
リックずるとこの画面に戻る 
ので、 r 次へ」をクリックずる 


< 戻る电 ) 


た >かの) > リ 


キザン t ル J 


Q 


已〇ページで番組表受信時刻を取得 
できなかった場含は、「時刻修正を 
行ラ。 J をクリックして厂にして、 
「次へ」をクリックしてください。 
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を定に巧するなま事巧 

I. チサンネル設定のおまはじ々-トト[す■巧のブ□クラム]-区 ma け Vision 妨らチ々シネル i 規ユ-テ 
イリティをむめしてください。 

お且をデ-さも巧、 B 桐腊正の i 巧のお] E は Sm がが is の WH ミミ」ポタンで表示される設定 
ウィンドウから巧ってください。 


ADAMS-E PG ミ悟をか〕ンのまお主フカ、帥席す 
る巧合は、設定ウィンドウの r 嫌重/ちち/予め J 
アイ]ン-「予如タフをぷ巧し、「子捕*面/子巧 
巧な/#巧をぞ巧巧巧折にバソコンを白れ垃わ 
する J にチ I ックを入れてくだな、 



チ仿ネルの設ミを交ちすな、まちしたチャンネルの予を嚇面も'よ U 予娜身招びホ故し 
ます。予渊ストで予約チドノネルを巧正してください。わまかせ诗函を巧している巧合は、「わ 
まかせみ面実件 J で巧ちした「巧を巧 J を惟正してください。 





《臣:1.盖了:.: 


「完了」をクリックずる 


これで、 i 也上アナ□グ放送の設定は完了です。続けて、地上デジタル放送の設定と、 BS • 110 
度 CS デジタル放送の設定をおこなラ場合は、次ページへ進んでください。 



4己ページの 「TV 共通設定」で r 地上デジタル放送」と旧 S ' 
110度 CS デジタル放送」の [7 をク U ックして!~にしてい 
る場合は、「設定を完了ずる」（已已ページ）へ進んでくださ 
い。 

































セットアップを始める 


[デジタ J レ TV 放送の設定をする 


® - デジタル八イビジョン TV (地デジ）モデルの場をは地上デジタル放送のみの設定となります。 

-地上デジタル放送を視聴しないで 、 BS • 110度 CS デジタル放送のみを視聴する場含は、手順1の画 
面は表示されません。次ページの手順2へ進んでください。 



チヤンネルをスキヤンずる 




チめネルスキヤンユうイリテイ 


〇 


ステッフ1も'はまいの巧巧を进巧してくだみ、 


卜おはまいの化毋- 


E 


ケーブルテレビ （ CATV ) を利用し 
て地上デジタル放送を視聴しない 
場含には、に ATV を利用する。」の 
に!をクリックして [] にして < ださ 
い。 


厂 CATV 5 幸偶する。 


[な新リモ〕ンのワンタッチポ於にプリたットチャン 
"わはがの化齿"または" CATV %* 嗎 J 
するとすベてのチヤシネルをスキザンします t 


お住まいの都道府県を 
選んで、 


正 


<戻る巧:' 


みへ ( N ) > 


を 


じ夕へ」をク U ックする 


ステが2チでンネルスキでン方ホを进巧してください。 

,チサンネルスキ似方;ち一 
«• 酬 ス 秘 ! 

すべてのチ*ンネルるスキザンします。 

引越しちしを巧含などは I こららを涅巧してください。 

广再スキサン 

ち1\^*'パ?、ルホゎ7«^巧しが lAAv ' パ?、ルを 





はじめてチヤンネルスキヤンをお 
こなラ場台、この画面は表おされ 
ません。 


チ々ンみレスキヤンイ I 厅イ 


J3 


ステゥブ3設ミ内容を鹿5してくだか。 
もはまいの化巧- 


チサシネルスキサシ方;’ち 




じ夕へ」をクリックずる 


む.;のぶ''っ1キ' ■ MZ ル I 


チヤンネルスキヤンび始まります。 

チヤンネルスキヤンび終わると、次の画面び表示されます。 











































































巧〕ンホ'、タン 

みンネル巧 

かンネんる 

1 

011 

NHK がさ 1 .丢ぞ 

2 

021 

NHK 巧ち 1. ま , 甲 

3 

- 

- 

4 

041 

日テレ 1 

5 

051 

テレビ巧 B 

6 

061 

T 巨 S1 

7 

071 

テレピ巧京 1 

8 

081 

フジテレ e 

9 

- 

- 

10 

- 

- 

11 

- 

- 

12 

■ 

■ 


ステ》フ 5 チヤシネルスキタンがが了しました。 


チ V ンネ化スキゎぉの巧脚こ^^すには、「キャンた!レ」を巧してください。 




「完了」をクリックずる 



これで地上デジタル放送と目 S ， 1]0度 CS デジタル放送の設定は完了です。巧ページへ進んで 
<ださい。 


この画面び表をされた5、 


地域の設定をずる 


チめネルスネヤンユうイ I 斤イ 


W タタを狂タタタ 
巧づジ-ヴヴヴジジ 
化デデデデデデデ 
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3 セットアップを始める 


[設足を亢てする 



roKj をク U ックする 



左の画面が表示されたら、「日 K」 をク 
U ックして<ださい。 

パスワードを設定•変更•削除し 
XW た場合や自動□グオンするュ- 
ザーを変更したい場含は、 rrv 共 
通設定」の「自動□グオンの設定」 

で設定を変更する必要がありま 
す。設定内容について詳しくは、 

『映像•音楽を楽しむ本』をご覧く 
ださい。 

これで設定は完了です。次ページへ進んで < ださい。 

\_ _ _/ 

-引越しなどでお使いの地域び変わったときなど、設定を変更したいときは、 「 TV 共通設定」の 「 TV チャ 
TW ンネルの設定」で設定を変更できます。 

•デジタル放送の番組表を定期的に受信するよラ、番組表の受信予約をすることができます。詳しくは、 
『もっとテレビを楽しむ本』をご覧ください。 


• 自れログオン設定を W 下のユーヴーに設定しました。 

[ NEC-PCuser ] 

Xバスワードを i さミ•まを•肖り除した場合は r 自旣□ヴオンの設 
定Iで設定史をげお里です。 

-電源ボタンを巧したときのかなを「テレビお如Iこ設定しました。 

-巧碟時の旣巧を r ばっとおテレビ ’J 楷能ぞちタカIこ設定しました。 

再を、 TVBI 法試ちびぶ、おなときには、 

「スタート J- 「すべてのブログラム j-「TV み巧設定 j-rrv 共巧設定 J 
から、このブロヴラムをおかして設定してくださし、。 


0K 
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[ここで一段落 


ポイント 

I •パソコンを使い始めるとさの 

» 画面を見ておこラ 
♦一 一 


f ここまでの操作で、パソコンに自分の名前などを登録する、最初のセットアップ作業は一段落で 

す。次回から、 Windows を起動すると、1〜2分後には、いつもこの画面（デスクトップ画面 
と呼びます）が表示されるよラになります。 




複数のユーザーを登録している場合、上 
fw の剛が表示される前に、使う人の名前 
を還択する画面が表示されます。 


画面ち下に次のよラな X ッセージが表示され 
る場含がありまず。 

9 ] ン ピュー タがを巧じさらされている可を巧があ0ます 。XI 

ウイルスパスタ- 2006 が最巧のが態でない巧お性びあります。 

巧題を浴巧するには、このバル-ンを如ッウしてください。 

\r 

これは、このパソコンに入っているウイルス 
対策ソフト r ウイルスバスター」び最新の状態 
ではない可能性びあることをおがらせするも 
のでず。この後、パソコンをインターネットに 
つなぐと「ウイルスバスター」を最新の状態に 
でをまず。インターネットにつなぐまでは、こ 
のメッセージび表示されてを、何もしなくて 
かまいません。詳しくは、「パソコンを安全に 
使うための設定をおこなう」 （1] 已ページ）を 
ご覧ください。 



み Windows XP の ツアーを ためる X 

Windows XP (こ搭おされた巧しい磯能をなるには、ここを州ッウ 
してください。ツアーを巧でおめるには R タート]ィニューの阿ぺ 
てのプ日ヴラム]を如ウルてからげクたサリ]を则ゥルてくださ 
〇〇 


N 


画面ち下に上のよラなメッセージび表示され 
ることびありまず。これは、 Windows XP の 
新機能を紹介するわのですび、パソコンの操 
作に慣れてから見ることをおすすめします。 
なお、この表示はしばらくすると自動的に消 


えます。 


































セットアップを始める 



お客様登録/ 
のお願い： 


( ご登録の特巧 


特巧1電話サポート 


お客様登録はこれか S パソコンををむ-快適にお使いいただく 
上で非常に重要でず。 NEC バーソナル商品総合情報サイト 
ri 21 ware.com (ワントゥワンウェア.ドット-コム）」では、お 
客様登録されたかたに充実したサポート • サービスを提供しており 
まず。この機会に是非ご登録ください。 

※法人のお客様としてご使用の場合を、ご登録をおずずめしまず。 

登録料 • 会費無料 




商品についての電話相談窓 □ 「121コンタクトセンター」をご利用いただけます。 
詳しくは、 『121 ware ガイドブック』をご覧ください。 


特巧2 メールサービス 

ご利用製品のヴポート情報やキャンペーンのご案内などをメールマガジンでお届けいたします。 
詳しくは、 『 I 21 ware ガイドブック』をご覧ください。 


特巧3インターネットヴポート 

12] ware . com で「□グインの」を取得していただきますと、さまざまなサポート•サービスをご 
利用いただけます。詳しくは、 『121 ware ガイドブック』をご覧ください。 

□グイン ID は、「121 ware . com 」（ http ://] 21 ware . com /) および NEC シヨツピングヴイト 「NEC 
Direct 」（ httpy / www . necdirect . jp /) で共通にご利用いただける ID です。取得ち法については 
『121 ware ガイドブック』をご覧ください。 


♦ 121 ware . com でご利用いただける サポート • サー ビス 


□グイン ID を 
ご登録いただくと… 

お客様と NEC と 
のコンタクト履 
歴がわかる！ 

V. J 

電話ヴポートが 
よりつながりや 
すく！ 

V J 

買い取りヴービ 
スの申し込みが 
でさます！ 

\ ノ 


□グイン ID と 

E-mail アドレスを 
ご登録いただくと… 

121オリジナル 
メールマガジン 
をお届け！ 

V J 

广 \ 

「NEC Direc り※ 

でお得にお買い物！ 

V ) 

ぶ日本電気(株)が運営ずるショッピング 
サイトでず。 

□グイン ID と 
保有商品を 
ご登録いただくと… 

保有商品の情 
報をすばやぐ 
GET ! 

V J 

保有商品に関す 
る Q&A 情報をす 
ばやぐ GET ! 

V. J 

保有商品に合ラ 
モジュールをず 
ばや <GET ! 

V J 

广 N 

パソコンを最新 

のが劇こ！「自動 
アップデート」 

V ノ 

ほかにらいろいろな 
サービスび！ 

广 \ 

インターネットか 

ら覇肋卡ート予 

狐ービス！ 

V ノ 

お役立ち情報 
フォ□ーアップ 
メールサービス！ 

V J 



最新情報-詳細につさましては、インターネットでご確認ください。 
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( お客様営録の方ミ去 


お客様登録をして、電話の問い合わせのときに必要な ri 21 ware お客様登録ま号」と、インター 
ネットサポート•サービスをご利用になる際に必要な「ログインの」を取得してください。 

ご登録いただくことでお客様に合ったサポート-サービスをご提供させていたださます。 


インターネットによる登録をおすすめします。 

「121 ware お客様登録ま号」と「□グインの」を同時に取得でき、すぐにインターネット 
サポートび受けられます。 

まだインターネットをお使いになれないお客様には FAX 登録をご用意しております。ただ 
し、 FAX 登録からでは「121 ware お客様登録番号」のみの取得になり、インターネット 
でのさまざまなサービスびご利用いただけません。 

インターネットび使えるよラになりな第、「□グイン ID 」 の取得をおすすめします。 


インターネット登録（推奨) 


登録の前に、インターネット接続の設定が必要です。設定の方法については、第已章または 
第6章をご覧ください。 


インターネットに接続して、 NEC パーソナル商品総合情報サイト ri 21 ware . com 」 のマイアカウ 
ント （ http ://12 lware . com / my /) から登録します。詳しくは、『121 ware ガイドプック』をご 
覧< ださい。 

FAX 登録 

FAX 用紙は NEC パソコン情報 FAX サービスから取り出してください。 

お手持ちの FAX から「012日-日 77-1 21」（フリーコール）に電話します。ご希望の窓□案内のア 
ナウンスが流れますので、 FAX 情報サービス窓□番号である日番を押します。 

FAX 情報サービスにつながりますので、アナウンスにしたがい、巨 0 X 番号30日2と#を押し、お 
客様登録用紙を取り出してください。必要事項をご記入の上、 FAX でお送りください。 

※番号をよくお確かめになり、おかけください。 
































電源の入れち/切りち、 CD - ROM や DVD のディスクを 
セツトするち法など、このバソコンを使うときの最も基本 
のな操作を説明しまず。インターネツトの接続や設定に進 
む前に、この章に目をとおしておくとよいでしよ 5 。 


電源の切りち . 62 

電源の入れち . 65 

スタンバイ機能について . 67 

よく使ラボタンなど . 69 

音量を調節する . 71 

CD-ROM や DVD の扱し、ち . 72 

キーボードを収納する . 75 

パソコンびはじめてのかたへ . 78 

パソコンの画面で解説、検索 

r ヴポートナビゲーター」について . 82 

ちしものとさに備えて . 86 
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4 基本中の基本の操作 


[電源の切り方 


こバソコンの電源を切るとをは、マウスで操作しまず。本体の 
■ スイッチやボタンを巧ずのではありません。いをなり電源 
\ ケーブルを抜いたりずるのは、絶対ダメでず。 


画面を見なび！5、マウスを操作して電源を切る 



コンピユータの 電源を切る 

▼ 

■■ 

国 

回 

r 

'岡 

同 

化止な態化> 

スタンパイ @) 

がち切か U ) 

再居れ(が 
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(( リモコンの 6 か 6 電源を切ることをでをる 



リモコンのむを押してをパソコンの電源を切ることびでさます。 

テレビの視聴中など、パソコンの画面から離れているとさに U モコンで操作してください。 
ただし、電源を切る前にテレビや他のソフトを終了してください。リモコンの 【アプ U 終了】を 
巧すとテレビやソフトを終了でをまず。 





テレビ表示/終了 




BS / CS デジタルアナログ 
□ 地上 


ビデオ DVD / CD 音楽 

□ □口 


巻戻し早送り スキップ 

凶地 


録画再生一時停止停止 


® CiJ (D (Z) 

/ \ 



® ここでは、デジタル八 
イビジョン TV (地デ 
ジ / BS / CS ) モデルの 
リモコンを使用して 
説明します。お使いの 
モデルにより、リモコ 
ンのイラストは異な 
ります。 
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4 基本中の基本の操作 




電源び切れるまでに少し時間びかかることを 


パソコンの状態によっては、「電源を切る」をクリックした後、電源び切れるまでに数砂じ(上の 
時間びかかることもあります。あわてずにお待ちください。 




( マウスの操作で電源び切れないとを 


画面の表示び動かなくなったり、操作の途中でマウス 
やキーボードび反応しなくなつたりして、パソコンの 




電源び切れなくなってしまラことびあります。その場 
合、パソコン本体の電源スイッチを4秒 liLh 押し続け 
ると、強制的に電源を切ることびでをます。強制的に 
電源を切ったときは、電源び切れてから已砂!;(上待ち、 
ちラー度電源スイッチを押してパソコンの電源を入れ 
なおしてください。パソコンの電源び入ったら、改め 
てマウスの操作で電源を切ってください。 


© バソコン本体の電源スイッチ 
を巧し続けて強制的に電源を 
切ると、バソコンに負担がかか 
りまず。何度ち繰り返ずと、バ 
ソコンが起動しなくなつてし 
まうことちあるため、このち法 


で電源を切ることは、できるだ 
け避けてください。 
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[電源の入れ方 


• U モコンとパソコン本体、キーボードの 
■ どこか5電源を入れるかで何び起動ずる 
\ か巧まりまず。 

♦ . ♦ 


f テレビを見なび5パソコンを起動したいとまは、リモコ^ 

ンの【電源】を巧す 



BS / CS デジタルアナ□ヴ 
□ 地上 

ビデオ DVD / CD 音楽 

口 □口 


プ U ンタなどの周辺機器を接続 
T 3 F している場合は、バソコン本体 
の電源を入れる前に周辺機器の 
電源を入れてください。 


チャンネル設定 （4 日ページ〜已日ページ）び終了してい 
る場合は、テレビの画面び表示されまず。 

パソコンのテレビランプび青色に点滅し、 Windows も起 


卷戻し早さり スキップ 

〇つ I *■*■) ( ■W 


動します。青色に点なすると、 Windows の起動び完了し 
ます。 


リモコンの【アプ U 終了】を巧すか、パソコン本体の「テレビ表示/終了」ボタンを押すと、 
Windows のデスクトップ画面び表示されます。 



モデルによって、表示される画面の絵柄び異なる場合があ 
りまず。 


® チャンネル設定 （46 ぺージ〜已6 
ぺージ）をおこなつていない場合 
は、 Windows が起動しまず。 



J ':ソコンの電源スイツチを押 
してちテレビの画面び表示さ 


^れます。 
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基本中の基本の操作 



Windows を起動したいとをは、キーボードの電源ス 
イッチを巧す 


電源スイッチを巧ず 


MUTE - り11) + 

◎ ◎◎ 


」巳 

J 

じ 

J じ 

J 1 し Inse げ 

J ^Detefe | 

(PrtSc 1 

1 Sysrtg \ 

幽 

I Pause 1 

1 古。 3 り 

当区 

個 

臣 

]臣 

] 圍 

1 Num ] 
Lock 

□ 

□ 

□ 

耐 

] 囚 [ 

卽 

Enter 

な 1 

n 


n 

1 W 1 

'+ ] 

1 bnter \ 

旭 

の If 

囚 

つ 


固 

||け 

囚 

の 

□ 

の 

囚 

の 


プリンタなどの周辺機器を接続している 
場含は、パソコン本体の電源を入れる前 
に周辺機器の電源を入れてください。 


Windows び起動して、デスクトップ画面び表示されます。 



' 設定を変更するには 

設定を変更する場合は、「スタート」-「すべてのプ□グラム」- 「 TV 共通設定」- 「 TV 共通設定」- 




「設定を個別に変更する」-「電源ボタンの設定」をクリックして設定してください。 
設定内容について詳しくは、『映像■音楽を楽しむ本』をご覧ください。 
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スタンバイ機能 
について 


♦ — —♦ 

パソコンを使っているとを短時間だけ作業を中断したい 
場合、そのつど電源を切っていると、作業の再開に時間 
がかかってしまいまず。「スタンバイ機能」を利用ずる 
と、バソコンの消費電力を抑えなが5、ずぐに作業を再 
開することがでさまず。 





20 分 jy 上ほわないと自動的に画面び消えるに購入時) 


マウスやキーボードを操作していない時間び20分 LU 上たつと、画面の表示び消えて暗くなり、 
パソコン本体の電源ランプびオレンジ色に点なします。この状態を「スタンバイ状態」と呼びま 
ず。ご購入時には、自動的にスタンバイ状態になるように設定されています。 

スタンバイ状態では、消費電力を巧えるため、パソコン本体に内蔵されている八ードディスクの 
電源ち自動的に切れまず。 


をとに戻すには、キーポードの電源スイッチを}甲す 
け甲し続けないこと） 


キーボードの電源スイッチを押ずとスタンバイ状態になる前の画面び表示されます。 

パソコン本体の電源スイツチを押した場合、スタンノ くイ状態から復帰した後の画面は設定によつ 
て異なりまず。 




電源スイッチを巧し続けないでください。4秒 liLb 巧し続けると、パソコンの電源が切れてしま 
います。 


( 自動的にスタンバイ状態にな6ないようにするには ^ 


次の手順で、自動的にスタンバイ状態にならないよラに設をを変えることびでさます。 

1コント□—ルパネルの画面を表示する 



































基本中の基本の操作 



3「電源設定 J で r システムスタンバイ J を r なし J に変ち 



省電力機能の詳しい説脚ま、パソコン 
の画面で見るマニュアル「サポートナ 
ビゲーター」で 

スタンバイ機能は、このパソコンが備えている r 省 
電力機能」のひとつです。パソコンの使用状態や利 
用するソフト、周辺機器によっては、省電力機能を 
使わないちがよいことがあります。詳しくは、輿 
「サポートナビゲーター」-「使いこなす」-「パソ 
コンの機能」-「省電力機能」に説明があります。 


これで、設定の変更は終わりです。 


ントロールバネルを選んでま巧します 

w テム sao 


I 作柔をちぴます 

61コシ fi- »の S 本 nsHss ミ巧 i 


2「パフォーマンスとメンテナンス j 、 r 電源オプション J の順にクリック 





I r 

ブ n D H 1 t 

が w 1 

的 I 議刷伽 

I M M 

n ゎ伽巧机 

を/を乃' ji 
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[よく使うボタンなど 


(( パソコン本体 


• ここでは、昼本的なボタンなどにかざって 
■ 説明しまず。パソコン本体側面の端モ類の 
I 説明など、そのほかのボタンなどについて 
■ 知りたいときは、巻末の「各部の名称」を 
;ご覧ください。 


♦ 




電源スイッチ/電源ランプ 

パソコン本体の電源を入れるときに巧 
しまず。 

チヤンネ j レ設定び終わっていると、パソ 
コンと同時にテレビが起動しまず。 
電源び入っているとをは、電源スイッチ 
の下のランプび青ちに点なします。スタ 
ン) レ r 状態のときはオレンジ色に点な 
しまず。電源び切れているとをは、消む 
しまず。 


CD / A — ドディスク 
アクセスランプ ((0)曰） 

CD や八ードディスクを読み書 
きしているときに点滅•点なし 
まず。 

点滅•点な中は、電源スイッチ 
や、 DVD / CD ドライブのディス 
クトレイイジェクトボタンを巧 
さないで < ださい。 



テレビ表示/終了ボタン 

テレビを視聴ずるときに巧しま 
ず。かんたん A V 視聴ソフト 
「Med iaGa rage (メディアガ 
レージ) J が起動します。※ 


ニューメ y ック 
ロックキ—ランプ 

脚 

このランプが点なしてい 
るとを、キーボードち側 
にある、電卓のように並 
んだ数字キー(テンキー） 
で数字を入力でをまず。 


DVD / CD ドラ 
イブ 

CD-ROM や DVD - 
ROM 、 音楽用 CD な 
どを楽しむときは、こ 
こにセツトしまず。 


《 「 MediaGara 巨 ej およびインスタント機能については『映像•音楽を楽しむ本』をご覧ください。 














































































基本中の基本の操作 


H ホ 卜 




ボ y ユームボタン 

+を巧ずと大きくなり、 
-を巧ずとルさくなりま 
す。 MUTE を巧ずと音が 
ミ肖えまず。 


電源スイッチ 

パソコン本体の電源を入れ 
るときや、省電力状態か6復 
帰ずるとをに巧します。 




【◎◎◎◎) 【◎◎◎) 


〇 1 

UIIUIUILJ1UIIUIUIUIUIIUIUIUIUIIU 

□ 

□ 

□ 

□ 


□ □ 


□ □OPD □□□□□□□ 肥 □ 口 □□□ 


□ □□□□□□□[ 


]□□□□ 




□ 

□n 

コ □□I 

!]□□□□□□□□□ 

□ 

□u 



□ 


□ 

□ 

□ 


□ 


ワンタッチスタートボタン 

因 (メ—ル） 

メールを利用ずるためのソフトび始まりまず。 

夕(インターネット） 

ホームぺージを見るためのソフトが始まります。 

SOFT 

このパソコンに入つているいろいろなソフトを 
利用ずるための r ソフトナビゲーター」び始まり 
まず。 

INFO 

パソコンの画面で見るマニュアル r サボートナ 
ビゲーター」び表示されまず。 


【 NumLock 】 

このキーを巧ずと、ディスプレイち 
下にあるニューメリック□ックキー 
ランプ(因)の点な/消むび切り換わ 
D まず。 

ニューメリック□ックキーランプび 
点なしているとを、キーボードち側 
にある、電卓のよラに並んだ数字 
キ ー( テンキ ー) で数字を入力できま 
ず。 
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音量を調節する 


♦ ♦ 

• バソコンの音が大きずぎる、ルさずざると感じたと • 
■ きは、音量を調節できまず。 , 






















































































































基本中の基本の操作 



[ CD - R 日 M ゃ DVD の扱し巧 


こ CD - ROM や DVD などをパソコン 
■ で楽しむときの取り扱い上のま意、 
\ 入れ方と出し方を説明しまず。 


• ラベルやテープが目占5れているなど、重むバランスの悪いディスクを使用すると、使用時の振動や故障 
TW の原因になります。 

-このパソコンにインス!''ールされている OS 政がの OS に対応した CD や DVD は、使えないものげある 
ため、ご購入前に確認してください。 

•使用するディスクによっては、最高速度で書き込み、読み&みがで走ない場台がありまず。 

-このパソコンで使えるディスクについて詳しくは、パソコンの画面で見るマニュアル^^「サポートナビ 
ゲーター」-「使いこなす」-「パソコンの機能」- 「 DVD / CD ドライブ」をご覧ください。 




ディスクを取り扱うとまのを意 


次のま意事項を守ってください。 

-データ面（で字などが印刷されていない面）に手を触れない。 

-ディスクにラベルを貞占ったり、傷つけたりしない。 

-ラベル面にで字を書くときは、フェルトペンなどペン巧の柔6かいものを使ラ。 
-ディスクの上に重い物を載せない。ディスクを®げたり落としたりしない。 

-ミちれたときは、柔5かい巧で内側か5外測に向けてふく。 

•ミちれが落ちにくいと走は、 CD 専用のスプレーを使ラ。 

-ベンジン、シンナーなどは使わない。 

-ゴミやホコリのをい場巧で使わない。 

-直射日光の当たる場所や湿度の高い場所に保管しない。 




■ イジエク トボタンを巧してトレイを出ず 


© トレイは、パソコンの電源が入つているとき 
のみ出し入れできます。 
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ディスクを入れる 





トレイを軽く巧す代わりに、イジェクトボタンを 
巧してディスクを収納ずることもできまず。 
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基本中の基本の操作 



jcM ディスクを取り出ず 






ディスクを取り出したら、トレイを軽く押ず 
か、イジェクトボタンを押してください。卜 
レイび収納されてカバーび閉じます。 
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キーボードを収納する/ 


このバソコンのキーボードは、スライドイ 
ン キー ボードです。 

キーボードを使用しないときは、パソコン 
本体の下に収納することができまず。 


キーボードをパソコン本体の下に入れる 


キーボード裏面の足を立てている 
XW 場含は、倒してくださし、。 



夕 



パソコンの電源が入っている場含、 
キーボードを奥まで押し込むと、か 
んたん AV 視聴ソフト FMediaGarage 
(>< ディアガレージ）」が起動しま 
す。 


キーボードを収納したときに、八 D ソコ 
ンの電源を切つたり、ほかのソフトを 
起動するように設定を変更することも 
できます。詳しくは、 IT キーボードシ 
ンク□ナイザー」で設定する」 （77 
ページ）をご覧ください。 
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基本中の基本の操作 


3キ-ボ-ドを取り出ず 


キーボード前面の中央部分をかし押します。 



キーボードを取り出したとをに、パソコン 
の電源を入れたり、休止が態か5復帰する 
ように設定することができます。詳しくは、 
IT キーボードシンク□ナイザー」で設定す 
る」 （77 ページ）をご覧ください。 


夕 



静かに引さ出してください。 

引さ出したら、必要に応じてキーボード妻面の足 
を立ててください。 

















































r キーボードシンク□ナイザー j で設定する 


「キーボードシンク□ナイヴー」といラソフトで、パソコン本体の下に収納されたキーボードを 
取り出したときにパソコンに電源を入れたり、休止状態から復帰したりするよラに設定ずること 
びでをます（ご購入時の状態では、「何をしない」に設定されています）。 



1画面ち下の r スタート j - r すべてのプログラム j - r キーボードシンク□ナ 
イザー j - r キーボードシンク□ナイザーの設定 J の順にクリック 

2 r キーボード弓 I 出し時の動作 J を設定して roKj をクリック 



これで設定び変更できました。 

この画面で、キーボードを収納したときの動作も設定でをます。 

© •バソコン本体の電源を切つた後（または休止状態にした後)、収納されたキーボードを取り出 
して再度電源を入れる場合は、電源ランプが完をに消えたのを確認してか5、已砂 L ソ上間隔 
をあけて < ださい。 


r キーボード格納時の動作」を「何ちしなし、」 L リ外にしている場合、 Me 出 a Center を使用 
中にキーボードを収納ずると、一時のに画面びち5ついたり、音飛びび発生ずることびあり 
まず。その場合は、 U モコンの@を巧してください。 











































基本中の基本の操作 



パソコンび 
はじめてのかたへ 


♦ — —♦ 

このパソコンに入つている「バソコンのいろは n 」 

を使って、昼本操作を学んでみましよう。パソコン 
を使5のびはじめてといラかたは、インターネット 
を始める前にキーボードで文字を入力ずる練習をし 

1てお<ことをおずずめしまず。 



りむ/コンのいろは nj で 
操作を学ぶ 


‘、 


このパソコンには、基本的なことからパソコンの操作び学べる「バソコンのいろは n 」 び入って 
います。「パソコンのいろは n 」 では、文字の入力、電モメールのやりとり、ホームぺージを見 
るち法などを学ぶことびできまず。バソコンの基本操作を覚えたいかたは、次の手順にしたびっ 
て「パソコンのいろは n 」 で学習を始めてみましよラ。 


〇 


ほかのソフトが起動しているときは、 r パソコンのいろは n 」 を始める前にすベて終了させてく 
ださい。 



[ NumLock ] (ニユーメリ ツク□ツ ク）を押すと、 
ランプの点な/消なが切り換わります。 


に hift 】 （シフト）を押したままに apsLock 】 
(キャップス□ック）を押すと、ランプの点な/ 
消打が切り換わります。 【 Shi け】はキーボードに 
2つありますが、どちらか1つを押すだけでかま 
いません。 


【 CapsLock 】 


に hi け】 
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ソフトナビゲーターを起動ずる 





I な'ノ 7 トナピゲーター 0 •'ル 7 Q 版 B*‘l .化 因が 

'▼目的で S す J 巧 * H リ。卜 



ソフト ナビゲーターの 最初の画 
面が表示されます。 


© 画面ちにある「おすすめメニューバー」の「ソフトを探す」をクリックすることでもソフトナ 
ビゲーターを起動できまず。 

ソフトナビゲーターとは 

このパソコンに入つているソフトを見つけたり、使い始めるときに利用します。「ソフトナビゲー 
ター」について詳しくは、『活用プック』の「パソコン初む者道場」-「基本編」をご覧ください。 
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4 基本中の基本の操作 



sm r パソコンのいろは n 」 を始める 





ゴ3ゴ田 USB 



揀習したし。ースぞクリックしてね！ [X 格了 


こ一! Windows の基磋コース 

はじめて Windows の操作をする方でら基蹲から練習 
できます。日本語の入力方法も練習できます。 


© インターネットのま礎 コース 

インうーネットに接続してホームページを楽しむため 
の基本操作です。プロバイダと契約する前にどうぞ。 


^3 メールの基礎コース 

電子メール送受信のを本操作を練習できます。 
プロバイダと契約したら、すぐに巧立ちます。 


「パソコンのいろは n 」 の最初の 
画面が表示されます。 
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パソコンを使ラのがはじめてのかたは、「ク U ックの練習」から始めてください。1〜2時間で 
文字の入力まで練習することがでさます。練習の途中で「パソコンのいろは n 」 を終了させるこ 
ともできます。その場含、画面ち上に表示されている「終了」をクリックしてください。画面中 
央に「パソコンのいろは n を終了します。」と表示されるので、「日 K 」 をクリックします。 

© 「終了」をクリックしても「パソコンのいろは n を終了します。」と表示されないときは、キー 
ボードの に SC 】 を巧してか5、再度「終了」をクリックしてください。 

「メールの基礎コース」は、インターネット接続の設定が終わってか!5 

「パソコンのいろは口」には、次の3つのコースがあります。 

- Windows の基礎コース 
-インターネットの基礎コース 
•メールの基礎コース 

パソコンがはじめてのかたは、 「 Windows の基礎コース」から順番に進めることをおすすめします。 
「メールの基礎コース」は、メールソフト r 日 utlook Express (アウトルックエクスプレス)」の設 
定が済んでいないと練習することができません 。 Outlook Express を使うには、まずプ□バイダに 
入会して、インターネット接続の設定をする必要があります。入会がまだのかたは、プ□バイダに入 
会して、インターネット接続ができるようにしてください。 

プ□バイダへの入会、インターネット接続の設定ち法については、第已章をご覧ください。 
Outlook Express の設定については、パソコンの画面で見るマニュアル®「サポートナビゲー 
夕一」-「使いこなす」-「ソフトー覧 」- 「Outlook Express 」 をご覧ください。 












































基本中の基本の操作 



パソコン®圍で解説、臟 ，♦ 
「サポ-トナビグ-夕-」に〕い。 


♦ 

紙で見るマニュアルのほかに、パソコンの* 
画面で見るマニュアル輿 r サボートナビ= 
ゲーター」がありまず。このパソコンのさ5 ■ 
に詳しい使いちを知りたいとを、パソコン= 
を使つていて困ったときに見てみましよう。 ■ 



夕 


r サポートナビゲーターの使いち」のムービーが 
表示された穫、「サポートナビゲーター」の最初 
の画面が表示されます。 



® - 画面ちにある「おすすめメニユーパー」の「困ったときは」をクリックすることでも r ヴポー 
トナビゲーター」を起動できます。 

-ムービーは、^をクリックして省略することもでをます。 
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目的に応じて 3 つの入り口びありまず。これから巧りたいこと、やろラとしていることに合わせ 
て、ボタンをク U ックしてください。 


►を娘ミに店5 


► 巧いこなす 


インターネットを安むして使うためのウイルス対策やセキュ U テイの設 
定などについて説明していまず。 

Windows の便利な使いち、このパソコンに入っているソフトの使いち、 
このパソコンの各部の機能や設定についての詳しい情報など、一歩進ん 
だ使いちを説明していまず。 


► 巧巧ずる 


5まくいかないとさや、故障かな？と思ったとさに利用してください。 
ヴポート窓□への問い合わせちなどち説明しています。 



r サボートナビゲータ ー J の詳しい内容については、付録の IT サボートナビゲーター」詳細目 
巧」（吕 2 S ぺージ）をご覧ください。 


























































基本中の基本の操作 




' 詳しい機能については r パソコン各部の説明 J 

このパソコンのいろいろな部分の機能や使い方を知ろう 



このパソコンのボタンやドライブについて、詳しく知りたいとさには、「パソコン各部の説明」を見 
てみましよう。たとえば、次のような機能や使いちについて知ることができます。 


トリプルメモリース□ット 

rsD メモリーカード」「メモリースティック」 rxD - ピクチャーカード」などが使えます。デジタル 
カメラで撮影した画像を見たり、音楽 CD の曲を保存するのに便利です。 


光デジタルオーディオ （ S / PDIF ) 出力端子 

AV アンプなどのデジタル入力機能を持ったオーディオ機器を接続し、音楽などを楽しむことがで 
さます。 


• IEEE 1394 ( DV ) コネクタ （4 ピン） 

デジタルビデオカメラなどのデジタルビデオ機器を取り付けて、映像の取り込みや編集、他のデジ 
タルビデオ機器への出力ができます。 

ほかにら、「パソコン各部の説明」では、このパソコンの便利な設定の方法についても詳しく説明し 
ています。 


r パソコン各部の説明」を見るためには 



うま <しかないとき、は巧のよう 
な寅がするとき、ヴポート窗 □ 
への問いをわだ万を巧りたいと 
さはこち弓 


Windows の任利な法巧方をや 
添付ソフトの篇かや使い方、この 
パソコンのるがの巧おやを称な 
どについての巧活はこちら， 


. 目巧の一店き示(ブイ t •マツ巧1 I I >ブボートナピゲーターについて(へ 



夕 
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夕 



「パソコン各部の説明」の画面び表おさ 
れます。画面左のしおりをク1」ックす 
ると、ほかのページを見ることびでさ 
ます。 

































































































基本中の基本の操作 


[もしものときに備えて 


♦をポィント 

参大切なデータはこまめにバックアップ 
参再セツトアップ用 DVD / CD - ROM の作 
成はお早めに 


•不正アクセスはバスワードで旧止 

厂 大切なデータはバックアップを取る ♦. 



バックアップとは 

パソコンに内蔵されている八ードディスクには、大切なデータが保存されています。この八ードディス 
クは、ちょっとした衝撃によって壊れたり、長期間使用するラちに突然動かなくなったりすることがあ 
ります。このよラな場合、八ードディスクを交換したり再セットアップすることでパソコンをご購入時 
の状態に戻すことはできますが、大切なデータが失われてしまいます。万一のアクシデントに備えて、 
データの控えを残しておきましょう。このデータの控えのことを「バックアップ」と呼びます。 

DVD-R や CD-R などにもバックアップを取っておく 

このパソコンに搭載されている「バックアップ ー NX (エヌエックス)」といラソフトを使って、バッ 
クアップを取ることができます。「バックアップー NX 」 の使い方について詳しくは、「データのバッ 
クアップを取る」 （140 ページ）をご覧ください。 

ただし、八ードディスクの D ドライブという場所にバックアップを取っておいてち、 A — ドディスク 
自体が故障したときは、データをもとに戾すことができません。別売の DVD - R や CD - R などにもバッ 
クアップを取っておくことをおすすめします。 

セキュリティ機能を使用してパスワード付きのバックアップを取る場含、パスワードを控え 
ておいてください。パスワードを忘れると復元できなくなります。 

-セキュリティ機能を使用して DVD や CD にデータのバックアップを取る場含や、バックアッ 
プを取ったデータを参照•復元する場含、 C ドライブに一時的にデータをコピーする必要が 
あります。そのため、バックアップを取ったデータのサイズに応じて、 C ドライブに約0.日 
〜日 GB の空き容量が必要です。 


( 再セットアップ用 DVD / CD - ROM を作ぶしておく 


トラブルがどうしても解ミ央できないときにおこなう「再セットアップ」は、通常、八ードディスク内 
にある再セットアップ用データを使います。けれども、八ードディスクが故障した場合は、この方法 
で再セットアップすることができなくなります。そのような場合に備え、再セットアップ用 DVD / 
CD-R 日 M を作成しておき、そのディスクから再セットアップすることができるようにしておきましよ 
う。再セットアップ用 DVD / CD-R 日 M を作成する方法については、「再セットアップ用 DVD / CD - 
R 曰 M を作成する」 （1 曰日ページ）をご覧ください。 


® 再セットアップ用 DVD / CD - ROM は、ご購入時の製品構成似がでは、作成できないことがあ 
0ます。 
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(( Windows 起動時のパスワードを設定する 




不正アクセス被害防止や情報の保護など、セキュリティ巧策のため、 Windows 起動時にバス 
ワードを入力する設定をしておくことをおすすめします。 

手順については、绪 r ヴポートナビゲーター」-「使いこなす」-「複数の人で1台のパソコンを使 
ラ」-「バスワードを設定する」をご覧ください。 

TV 機能を使って予約録画をずる際、 Windows 起動時のバスワードによって動作が異なりま 
す。詳しくは、『ちっとテレビを楽しむ本』をご覧ください。 

- Windows 起動時のバスワードを設定ずると、テレビと同時にパソコンび起動できなくなり 
まず（自動ログオンができなくなりまず)。自動□グオンしたいときは、 「 TV 共通設定」の 
「自動□グオンの設定」で、設定したパスワードを入力してください。 


















これからインターネットを始めるかたへ 



インターネットを利用してホームぺージを楽しんだり、メールをやりとりずるためには、パソ 
コンを通信回線に接続し、インターネット接続業ち（プ□バイダ）に入会ずる必要びあります。 
ここでは、はじめて自分のパソコンでインターネットを始めるかたを巧をに、接続や設定の手 
順を説明します。前に持つていたパソコンで、ずでにインターネットを利用していたかたは、 
r 第6章パソコンを買い替えたかたへ」 （1 吕1ぺージ）へ進んでください。 


インターネットの魅力 . 90 

いろいろある接続ち法 . 91 

ブ□ー ドバンド接続の流れ . 92 

プ□バイダに入会する . 94 

ルータを利用したブ□ー ドバンド接続の設定 ...... 98 

ブ□ー ドバンド接続の設定 . 102 

インターネットに接続する . 108 

メールソフトを設定する . 109 

パソコンをま全に使ラための設定をおこなラ ..... 115 
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これか 5 インターネットを始めるかたへ 



[インターネットの魅力 


；インターネットは、わずかの間にちのずご 
■ い勢いで普及が進んで、化たちの生活に身 
\ おなものになりました。 

♦ . ♦ 
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I いろいろある接続方ぶ/ 


インターネットを利用ずるための接続ちま 
には、いろいろなちのがありまずが、 高速 
なブ□-ドバンド接続と、それ 1 U 夕りこ大き 


♦ 


こく分け6れます。 




ブ□ードバンド接続 


ADSL (王ーデイーエスエル） 

家庭にあるアナ□グ回線（一般の電話回線）を使って、インターネット接続をする方法です。いくつ 
かの回線事業者がサービスを提供していて、回線速度もサービスごとに異なります。 

サービスの提供地域が広く、アナ□グ回線を利用するため、手軽にブ□ードバンドを利用できます。 


FTTH (エフテイーテイーエイチ) 




光ファイバーを使ってインターネット接続をする方法です。回線事業者によってサービスの名前が異 
なります（巨フレッツなど）。 

ほかのブ□ー ドバンド接続よりち高速な通信をおこなえます。また、受信だけではなく送信速度も高 
速なため、大きなデータのやりとりに向いています。 

光ファイバーを家の中に引き込むための工事が必要になる場合があります。 



CATV (ケーブルテレビ/シー王ーテイーブイ) 


ケーブルテレビ会社の回線を使ってインターネット接続をするち法です。インターネットと同時に、 
ケーブルテレビ放送などら利用できます。回線速度やサービスは、各 CATV 業者によって異なります。 



f そのほかの接続 

ダイヤルアップ接続 




一般の電話回線を使ってインターネットに接続するち法です。電話回線があれば、電話回線ケーブル 
(モジュラケーブル）を用意するだけでインターネットに接続できます。 

回線速度がほかの接続と比べてきわめて遅いため、動画など、サービスによっては利用できないこと 
があります。また、インターネット利用中は電話を使用できません（電話をかけてきた相手には、話 
し中にな0ます)。 



に DN (アイエスデイーェヌ） 


NTT のデジタル回線、に DN でインターネットに接続するち法です。アナ□グ回線よりち少しだけ高 
速になります。また、電話とインターネットを同時に利用できます。ダイヤルアップ接続と同じよう 
に、動画など、サービスによっては利用できないことがあります。 





































これか 5 インターネットを始めるかたへ 


[ブ□ー ドバンド接続の流れ 


♦ ♦ 

ADSL の場合を例として、イン 
ターネットに接続ずるまでの流 
れを説明しまず。 


プ□バイダや申し0^みたいコース(料金プラン)をミ夫める 


プ□バイダとは、インターネット接続業ちのことです。特に会社を巧めていない場合、 B に LOBE 
に入会することをおすすめします。 

詳しくは、「プ□バイダに入会する」（日4ページ）をご覧ください。 


プ□バイダに申し込む 




このパソコンから直接申し込むことびでをます。パソコンをアナ□グ回線に接続して、操作を進 
めます。 

詳しくは、「プ□バイダに入会する」 （94 ページ）をご覧ください。 


ADSL 回線の開通を待つ 




ADSL は、回線を NTT 東日本または NTT 西日本び提供するをの（フレッツ • ADSL) と、別の 
回線事業ち（イー•アクセスやアッカなどという会社びあります）び提供するをのびあります。 
どこび回線を提供するかや、通信速度などによってコース（料金プラン）び分かれています。 
ADSL を利用でさるか適合チェックをおこなってから、必要に応じて ADSL 対応モデムの準備 
や電話回線の工事などをおこないます。申し込みから開通までは、通常、数週間かかります 
(BIGLOBE などのプ□バイダは、申し込んでから ADSL 回線び開通するまでの間、ダイヤルアッ 
プ接続でインターネットを利用でさるよラにしていまず)。 

申し込みから回線の開通までについて詳しくは、各回線事業ちにお問い合わせください。 



回線装置を接続して、パソコンの設定を変更ずる 


ADSL モデムなどの回線装置をパソコンに接続して、パソコンの設定を変更しまず。 

回線や機器によって接続ち法や設定び異なりまず。「入会手続きび完了したら」 （97 ページ）を 
ご覧ください。 















申し込みたいコース(料金プラン)をミ夫めるには 


を<のプ□バイダは、フロードバンドち式、回線事業ち、通信速度などの種類別に、たくさんの 
コース（料金プラン）を用意しています。あらかじめ、プ□バイダのパンフレット （BIGLOBE 
の『インターネット活用ブック』など）を見て検討してください。また、お住まいの地域や建物 
の状況によって利用でさないサービスびあります。申し込みたいコースび利用でをるかどラか、 
プ□バイダにお問い合わせ<ださい。また、集合住宅の場合は、オーナーや管理組合の承認びお 
要な場合びあるので、こちらをお認してください。 



f ADSL がかの接続の場合 



FTTH 

お住まいの地域や建物で光ファイバーの利用が可能か、回線事業者の担当者がコンサルティングをお 
こないます。詳しくは、プ□バイダにお問い合わせください。 

申し込む回線事業者や必要な工事によってち異なりますが、申し込みから開通まで、一般に数週間〜 
2か月程度の時間がかかります。 

CATV 

ケーブルテレビ局への申し込みが必要です。申し込み手続きやインターネット接続用機器の設置など 
については、ご利用地域のケーブルテレビ局にお問い合わせください。 

開通までに必要な時間は、ケーブルテレビ局によって異なります。各ケーブルテレビ局にお問い合わ 
せ < ださい。 

に DN 

巨 IGLO 巨 E の場含、ダイヤルアップコースの中にある「フレッツ - ISDN 」 が該当します。これまで 
アナ□グ回線で電話を利用していたかたは、に DN 回線への切り換え工事をおこない 、 TA (ター S 
ナルアダプタ）などのに DN 接続機器を設置する必要があります。 
































避けて配線してくださし、。 


インターネット無料体験について 

画面に表示されている^(インターネット無料体験) 
をダブルクリックすると、専用ソフトが起動して14日 
間無料でインターネットを体験できます（電話料金は 
別遠かかります）。プ□バイダに入会を申し込む前に、 
インターネットのホームページを見ることがでさます。 




これか5インターネットを始めるかたへ 


プ□バイダに入会する 


1 


アナ□グ回線に接続ずる 


BIGLOBE (ビッグ□-ブ）に入会ずる場 
合を例に、プ□バイダ（インターネット接 
続業ち）に入会ずる手順を説明しまず。 
このバソコンか6プ□バイダに入会を申し 
込む前に、バソコンと電話線を接続ずるお 
要びありまず。 


電話機などにつながっている電話回線ケーブルを、 
壁面などのモジュラコンセントか6取りがず 



有効期限は2007年3月31曰までです 


夕け，.-么參 

* r. パ 

も i i 
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ミ‘： 0 /w 




























































® - ここでは、このパソコンか 5 直接入をする手順を 
説明します。キーボードか5自分の名前や住所な 
どを入力する必要があります。 

-プ□パイダの契約申&書 
に記入して、 FAX や郵送 
で申し込むこともできま 
ず。 B に LOBE の契約申 
込書は、『インターネッ 
卜活用ブック』に入って 
います。 

旧に LOBE 電話で入会セ 
ンター」でお電話での入 
会申し込みもできます。 


みかが M 


諭':クネット 



プ□バイダって何をするの？ 

プ□バイダはインターネットに24時間つな 
がっているコンピュータ（「サーバー」といい 
ます）を管理しています。このサーバーが、 
メールを一時的に預かってくれたり、イン 
ターネットにつなげる中継役になってくれる 
のです。プ□バイダは 、 nsp (インターネッ 
卜-サービス*プ□バイダの略)」と呼ばれる 
ことらあ0ます。 



— B に LOBE への入会手続きを始める 


デスクトップ画面の^旧に LOBE でインターネット）をダブルク U ックします。 



この後の手順は、申し込もうとしているコースに合わせて、画面に表おされる指示にしたびって 
進めてください。 
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これか 5 インターネットを始めるかたへ 


その他のプ□バイダに入会するには 

デスクトップ画面の^(インターネットを始めよう）をダブルク IJ ックすると、さまざまなプ□バイダに 
入会する手続きがでをます。 



ク U ックしたプロバイダのサービス内容などび、同じ画面のち 
側に表示されまず。その中から「入会する」などの表示をク1」ッ 
クすると、ちプ□バイダへの入会手続きび始まります。 


この方法で入までさるのは、巧のプ□バイダでず。 

B に LOBE 、 OCN 、 ODN 、 So - net ' かるびるネット' 
Yahoo ! 目目 


ケーブルテレビなど、上記し义 H のプ□バイダに入会した 
い場を、各プ n バイダまでお問い合わせ<ださい。 
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( 入を手続をが完了した 6 



ブロードパンド接続 ( ADS し FTTH ) でルータを利用しない場合 

ブ U ツジタイプの ADSL モデムや FTTH の回線終端装置とこのパソコンを直接接 
続してブ□ー ドバンド接続する場合は、「ブロードバンド接続の設定」 （102 ペー 
ジ）をご覧になり、設定をおこなってください。 

ブロードバンド接続 ( ADS し FTTH ) でルータを利用する場合 

ルータやルータタイプの ADSL モデムを利用してブ□-ドバンド接続する場合は、 
「ルータを利用したブロードバンド接続の設定」（日8ページ）をご覧になり、設定 
をおこなってください。ルータには、ブ U ツジタイプの ADSL モデムや FTTH の 
回線終端装置を接続しまず。 

ダイヤルアツプ接続を利用する場合 

画面で見る マニュアルを r サポートナビゲーター」- r 使いこなす」-「パソコンの機 
旨目」- 「 FAX モデム」をご覧になり、設定をおこなってください。 FAX や郵送でプ 
□バイダに入会申し込みをした場合は、まず r プ□バイダに入会する」 （94 ぺージ） 
の手順でこのパソコンとアナ□グ回線を接続してから、設定をおこないまず。 


® 集合住宅型のブロードバンド接続や CATV のブ□-ドバンド接続を利用される場合、このパソ 
コンに接続ずる機器の種類や設定については、回線事業者やケーブルテレビ局へお問い合わせ 
<ださい。 








■ 


■ 




これか 5 インターネットを始めるかたへ 


ルータを 利用した 
ブ□-ドバンド接続の設定 


ブ□-ドバンドの通信回線び開通 
■ した日、パソコンを通信回線に接 
こ続して、設定をおこないます。 


® ここで説明している設定や流れは、あくまでち一例でず。お使いの機器やプ□バイダにより設定は大きく 
異なりまず。プ□バイダか6入手した説明書や、プロバイダのホームページなどで設定を確認ずることを 
おずずめしまず。 



( 化要なをの 



回線事業者やプ□バイダか！5入手した資料 

プ□バイダの会員証など、ユーザー名やパスワードがわかる資料を用意してください。また、プ□パ 
イダから入手した接続設定用マニュアルや CD - R 日 M などがある場合、そのマニュアルや CD-ROM 
にしたがって設定をおこなってください。 


LAN ケーブル 

ADSL モデムなどに添付されていなければ 、 LAN (ラン）ケーブルをお買い求めください。 LAN ケー 
プルには「ストレートケーブル」と「ク□スケーブル」の2種類があります。パソコンと ADSL モ 
デムなどのインターネット接続機器をつなぐときは、ストレートケーブルを使用してください。 


インターネット接続機器 

プ□ー ドバンド回線の種類によって次のような機器が必要です。詳しくは、入会申し込みの時点でプ 
□バイダにご確認ください。 

- ADSL : ADSL モデム - CATV ： ケーブルモデム （ CATV 開通工事で設置） 



• FTTH :回線終端装置（回線工事で設置) 



図のよラに接続ずる 







知 

ADSL モデムなどの 
インターネット接続装置 


電話回線ケープル、 
光ケーブルなど 


ルータタイプの ADSL モデムは、バソコンに直接接続しまず。インターネットへ 
ケーブルは、人の通る場所を避けて配線してください。 
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ルータとパソコンを接続した！ 5 

ユーザー名やパスワードなどの接続情報をルータに設定、登録してください。詳しくは、ルータの マニュアル や 
プ□バイダから入手した説明書、資料をご覧ください。 




-接続情報を設定、登録しないと、このバソコンでの設定び終わってちインターネットに接続できません。 
•ユーザーを、バスワードについては、10已ぺージをご覧ください。 


— インターネツトのプ□パテイを表示ずる 


































これか 5 インターネットを始めるかたへ 


jcM 「ダイヤルしない」に設定ずる 




を,ま たキ ユリテイ，プを f " シー ] シ テン巧掃か。詳驅旋 

•当 


出ゥトアップ]をクリ。クし口ださい。 


タイヤルアップと旧? J プライペ-トネットワ-クめ設ミの） 


> biglobe 喊定） 

1 風 D 也)…1 


1肖1崎(齿 1 j 

なミン*たぶーミ巧巧すると审びあるが合は' 

1 設定を)—1 


r ダイヤルしなし、」 


〇巧巧の巧爲でタイヤルするり） 
規だの巧す: 5 : If lobe 


51 n を クリックした 


□—カルエリアネットワー。 （ LAN ) の設定 ク 

t 載類 SimSMT れません。お'記跡' 


X 


或 


「 LAN の設定」をクリック 


「ダイヤルしない」をク U ックでさないとさ 
は、そのまま 「 LAN の設定」をクリックして、 
次の手順に進んでください。 



「0 K 」 をク U ックすると、「□-カルエ U アネット 
ワーク （ LAN ) の設定」の画面び閉じます。続けて、 
r インターネットのプロパティ」の画面でを roK 」 
をク U ックして開じて<ださい。 
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パソコンを再起動ずる 


4 



Windows XP ツアー 


のヘルプとサポ-卜お) 


ファイルと設ミのおさウィザード盾ファイルるを指ミして実巧(巧… 


をク U ックして、 


-のブ□グラムを） ► わ ソフトを探すソフトナピザ-夕- 

■□。ゎリ圆が了がシヨンが 


「終了オプション」をクリック 




_0-\ 

コンビユ-夕の電源を切る 

再起動」をクリック J 

国 

•の 

▼ 

、闷 

ホ止巧巧化） 

スタンバイを》 

モが々るの）再をれ職 



しばらくすると、パソコンの電源び切れ、自動的にをラー度電源び 
入ります（再起動)。 

これで、ルータを利用したブロードバンド接続の設定は竞了です。 
r インターネットに接続する J (108ぺージ）へ進んでインターネットへの 

接続を試して < ださい。 
















これか 5 インターネットを始めるかたへ 


I ブ□-ドバンド接続の設定 f 'ッ'; -ドバンドの通信回線び開 

" - ■ 通した5、パソコンを通信回織こ ■ 

\ 接続して、設定をおこないまず。こ 

♦ 

ここで説明している設定や流れは、あくまでち一例です。お使いの機器やプ□バイダにより設定は大きく 
TW 異なります。プ□バイダか6入手した説明書や、プ□バイダのホームページなどで設定を確認することを 
おすすめします。 


( 化要なをの 




回線事業者やプ□バイダか！5入手した資料 

プ□バイダの会員証など、ユーザー名やパスワードがわかる資料を用意してください。また、プ□パ’ 
イダか5入手した接続設定用マニュアルや CD - R 日 M などがある場合、そのマニュアルや CD-ROM 
にしたがって設定をおこなってください。 


LAN ケーブル 

ADSL モデムなどに添付されていなければ 、 LAN (ラン）ケーブルをお買い求めください。 LAN ケー 
プルには「ストレートケーブル」と「ク□スケーブル」の2種類があります。パソコンと ADSL モ 
デムなどのインターネット接続機器をつなぐときは、ストレートケープルを使用してくだをい。 


インターネット接続機器 

ブ□ー ドバンド回線の種類によって次のよラな機器が必要です。詳しくは、入会申し込みの時点でプ 
□バイダにご確認ください。 

- ADSL : ADSL モデム - CATV ： ケーブルモデム （ CATV 開通工事で設置） 



• FTTH :回線終端装置（回線工事で設置) 




図のよラに接続ずる 
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作業を送びます 

西イントネ，卜宙居のゎトァ，ブが ** が 
印•み D ネ7トワ-化:す S ' 

冉 1 ♦-ムネ9トワ- oata 小 jRg オフィス化 
印ワイ h レ; W) ホームネ9トワー5ホ t 凸 *1'*; 
巧 Window フ7イ7ウ*ール俯ミ«玄！3 

] ント□-ルバネルを逸ん 


4ネ？トワーウ6>卜7!>ブウイサード 


わソフトを巧すソフトナが- $- 
■ □ヴオフお励巧了がシむが 


ウイザードを表示ずる 











































t -> 


これか! 5 インターネットを始めるかたへ 



ウイザードにしたびつて操作ずる 
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ここに入会したプ□バイダの名前を入力して、 




■ |bi«lobe| 

- L) 


こごこ入で？ rut る Ria 巧巧している巧巧のるお!ブぶます， 


次へ」をクリ 


ツク 


ra 


<民るお) I に >大へ処 > 11キザンむレ 


ユーザー名とパスワードを入力し、 

確認用に同じパスワードを入力した6、 



回^のコンむ 
回この巧巧を販か。夕ーネッ销.做:する(凶) 


I <庶坦 )1 ][ か(ぶ> ]L 



ユーザー 名とは 

プ□バイダに接続するための識別番号で、 
团 GLO 巨 E の場合は「ユーザの」と呼ばれま 
す。プ□バイダから送られた会員証などで確 
認してください。「□グインの」、「アカウン 
卜名」などと呼ばれることちあります。 

パスワードとは 

本人であることを証明するための暗証番号で 
す。プ□バイダから送られた会員証などで確 
認してください。「接続パスワード」などと 
呼ばれることらあります。 


「完了」をク U ックすると、「新しい接続ウィヴー 
ド」の画面が閉じ、プ□バイダに接続するための 
画面が開さます。ここでは、「キャンセル」をク 
リックし、手順4へ進んでください。 



























































ご 


これか5インターネットを始めるかたへ 


— 「インターネット①プ□パティ」で 「 LAN ①設赴をずる 





「インターネット接続のセットアップや 
変更を巧ラ」をクリック 


な tfctt 小 SS オフィスの本クトローウ St ゥト巧ブま feO 老！ずる 
—々 S わィ1 ネ9トワーりモ忙9卜 ■?!> プずる 
ける 



g んで実巧します 

巧 イシトゎトオフ'ン 3 シ 

♦9 トローウ¢9トア9ブウィサード ♦ J ' ネ9トローウ》度 

)• 

ウイ古レス本？トワーウせ>卜7ブブウィザ 


をおむキュリティフライバシ-〕ンテソ 

•县 




[ か■トアップ(が... 


タイヤルアップと化巧フライべ-トネットワ-ウの設おの 


> biglobe ぉミ〉 

1 お加 ( が —1 


1 肖り除が J 


黯溢。 舊誦 畑る臘 


g 巧してください。 

〇削村んない喊 

1 0 巧 ちの 辖院柳 柳 f 友做 

、，止 " JBWf l 


□一カルエリアネットワーク化 AN ) ①設定 
LAN の i 綻主タイヤルアップ巧掃け細用されません。夕个 
ルアップロま上の設定を理巧してくだミい。 



r 通甫の接続でダイヤルずる」 
をク U ック 


な [ LAN の i 梯リ…] 


II キ似かレ )[ 通巧(か 


「 LAN の設定」をクリック 
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「0 K 」 をクリックすると、「口ーカルエリアネット 
ワーク （ LAN ) の設定」の画面び閉じます。続けて、 
「インターネットのプ□バテイ」の画面でも roK 」 
をク U ックして閉じて<ださい。 


これで、ルータを巧用しないブロードバンド接続の設定は竞了です。 
巧ぺージへ進んでインターネットへの接続を試してください。 



























これか 5 インターネットを始めるかたへ 


[インターネットに接続する 



• インターネットに接続でをるか 
t 確認しましよラ。 



Internet Explorer を起動ずる 




ルータを利用しない場合 

次の接続用画面が表示されます。 

「接続」をクリックすると 、 Internet Explorer （インター 
ネットエクスプ □ーラ） が起動して、プ□バイダのホーム 
ページなどが表示されます。 


タイヤルアゥブ巧援 


f ユーザー名とパスワードが空欄でない 
ことを確認して、「接続」をクリック 


•呈 


舅薇!戴にトトをと"の ー ドを入 


巧爲ホ咱)： [big lobe 


ユーザーる(ぶ：[冷)000000000< 

) くスワ — K か〉： 卜*************** 


囚似ワ-ドを巧巧する贷 
□自助脚;掉商お曲 


[掉撤0 ■)1 設定の ''.I [オフライン巧まり>〕 


ルータ や ルータ タイプの ADSL モデムを利用 
している場合 

ルータやルータタイプの ADSL モデムを利用している場合、 
接続用の画面は表示されず、直ちに Internet Explorer が起 
動して、プ□バイダのホームページなどび表示されます。こ 
れは、バソコンの電源を入れると自動的にインターネットに 
接続されるためです。 

これで、インターネット接続の設定は媛わりです。 
続けて r メールソフトを設定する J (109ぺージ）へ進んでください。 
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I > —— JbV J 卜を日又ぶする 

■ 

■ 

■ 

■ 


このパソコンには、メールを利用し 
たり、スケジュールを管理したりず 
るために、 Outlook (アウトルック） 
といラソフトが用意されていまず。 


♦ 



- ADSL や FTTH で接続する場合、使用する機器やプ□バイダによっては、ここでの説明とは異なる設定 
TW が必要になることがあります。プ□バイダの資料やホームページに設定例などが記載されている場をは、 
そち5ちをわせてご覧になり、設定することをおすすめします。 


Outlook が入っていないモデルをお使いのかたは 、 「Outlook Express 」 というソフトでメールを利用 
できまず 。 Outlook Express の設定については、パソコンの画面で見るマニュアル^^「サポートナビ 
ゲーター」-「使いこなず J - 「ソフ I 覧 」- rOutlook Express 」 をご覧ください。 


Outlook を起動ずる 



ザ I 


づ 


Windows Media Player 


をク u ックして、 


巨 




















































これか 5 インターネットを始めるかたへ 



サーバー①種類を選ぶ 





モ子 イー ルアカウント 


サーパーの 话ま 

巧 U 巧子メ-ルアカウントで巧用するヴ叫卜のななぞ巧巧しミす。 


「POP3」をク U ックして、 


* 0 Microsoft Ex 

、 Exchange サー 

し ,， J ^ 

^>^© 4 » OP 3 化)) 

ノ 也。み IPOF 


Exchange Server (M) 

む協難爲 I 产感み晒'" 加 フ，ル 匈 巧 


, ..f •ルサ-パ—じ巧席けす。一肢树こインタ—ネットサ-ピスブロバイタ 
.Hi POP ヴづ卜が g がれています。フ□パイタか饰巧ブ-化アカウ 
ン巧ほ#?るがはこ巧鈍巧してくだむん 
OlMAPffi 

IMAP ち子ブールサーバ ー( こ巧病して、車子;^—ルのタウン□—ドがールボックス 
巧ルタる向 M がかずす。 

0 HTTP 化） 

Hotmail などの HTTP を子:トルサづ卜じ巧巧して、ミ子タールをタウン□-ドし 
をりメ-ルポ‘；々ス方 J ぶを同期しまん 
〇 その值のサ ー" 一 <A) 

肋 1 のワーウクループウ化なのブづレサーパーじ巧插します。 


つら 


飞ホへ(が之互「 


「;夕へ」をクリック 


® ほとんどのプ□バイダは「 POP 3」という種類のサーバーを 
使っています。プ□バイダが riMAP 」 といラ種類のサーバー 
を使っている場含は、 riMAPj を還びます。その場含、詳しく 
はプ□バイダに確認してください。 
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名前などを入力ずる 



■この画面では、巧の項目に入力してください。 


ち前 

自分の名前を入力します。日本語、アルフアベット、どちらで入力しても 
かまいません。 

電子メールアドレス 

ご利用の電子 ー ルアドレスを入力します。 

受信メールサーバー ( POP 3) 

プ□バイダの舍員証などを見て、アドレスを入力します。プ□バイダに 
よっては、 rx —ルサーバー」、 「 POP サーバー」、 rx —ル受信サーバー」 
などと呼ばれることをあります。 

送信メールサーバー ( SMTP ) 

尝員証などを見て、アドレスを入力します。プ□バイダによっては、受信 
ールサーバーと送信 X —ルサーバーのアドレスは同じことがありま 
す。いールヴーバー」、 KIVITP ヴーパ'-」、 r メール送信ヴーバー」などと 
呼ばれることをあります。 

アカウント名 

尝員証などを見て、アカウント名として記載されているをのを入力しま 
す。ールアカウント」、ールサーバー□グイン名」、 「 POP アカウン 
卜名 」、 r メール□グイン名」などと呼ばれることをあります。 

パスワード 

舎員証などを見て、ールパスワードとして記載されているをのを入力 
します。ールサーバーパスワード」などと呼ばれることちあります。 
















































これか 5 インターネットを始めるかたへ 



この後の手順は、接続ち法によって異なります。 

f 、 



r 接続」をクリックして、 
必要な設定をずる 


ダイヤルアップの場合 

r 電話回線を使用する」をクリックして、〇を 
(ろにします。次に「モデム」欄で、使用するダ 
イヤルアップネットワーク接続の名前を選びま 
す。設定内容を確認した5、 roKj をクリック 
してください。 

「電モメールアカウント」の画面に戻った5、「次 
へ」をク U ックします。 

ルータを利用しない接続の場合 

r 電話回線を使用する」をクリックして、〇を 
(をにします。 なに 「モデム」欄で、使用するダ 
イヤルアップネットワーク接続の名前を選びま 
す。続けて、「送信サーバー」をク U ックして、 
サーバーを設定してください。 

ルータを利用した接続の場合 

r □-カルエ U アネットワーク ( LAN ) を使用す 
る」をク U ックして、〇を®にします。続けて、 
r 送信サーバー」をク U ックして、サーバーを設 
定してください。ルータタイプの ADSL モデム 
ちこの設定をおこないます。 
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送信ヴーパ’一の設定： 

ブ□-ドバンド接続共通 

r 送信ヴーパ'- ( SMTP ) は認証が必要」をク U ックして回 
にしてくださしん次に、「受信メールヴーバーと同じ設定を 
使用する」がみになっていることを確認します。ほとんど 
のプ□バイダでは、 r 受信メールサーバーと同じ設定を使用 
する」よラになっています。 

設定内容を確認した5、 roKj をク U ックしてください。 


r 送信サーバー ( SMTP ) は認証が 
必要」をクリックして囚にずる 


インタ—ネクトま子タール設定 


全お，送信ヴ—バー巧债■詳細試ち 


囚戀 

I 

J 〇) 


廣腊紀堪呀聰臟顯、淵撰） 

ち)安情イールサーバーと同じ設定をほ用する山） 
〇ホのアカウントとバスワ-ドで□ジオンする(じ 
アサで'卜るの) 

バスワードが： 


: .' i バスワードを巧的るお） 

I け-ルサ卜飢巧ユリティで偏おれむくスワ-ド I 规 E SPA ) 
にさ俯している巧さには、わククボックスを才 M こしてくだ?ぃ…' 

〇 メールをさ信する输こち信メールサーバー(こ□ヴオンするの 


fl OK [> キ*ンかレ I 

「0 K 」 をク U ック I 


「電モメールアカウント」の画面に戻ったら、「次へ」をク 
U ツクします。 


® 送信用メールサーバーのアカウントをやバスワードが違う 
場合だけ、「巧のアカウントとバスワードで□グオンずる」 
をクリックして、アカウントちとバスワードを入力してく 
ださい。 
































これか 5 インターネットを始めるかたへ 


5 


メールの 設定を完了ずる 




モ子タール7カウント 



セ9巧9ブめを下 

巧ウントのむトアップにと‘要な巧巧がすべて入力巧はしを。 


ウィザ-ドを巧喊こは、尻 7] ちクリ95にくだぞい。 


この画面び表示された日、「完了」をクリック 


<お(巨‘ 


fr を下’ 9 


夕 



これで、メールびほえるよラになりました。 
メールを送ったり受け取ったりする方まについては、 
『活用ブック』の r パソコンネルむ者道場 J - r メール編 J をご覧ください。 
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パソコンの誤動作や内部のデータ破壊を引さ起こす、ウイルスなどの不正プ□クラムの被害びを 
くなっています。電子メールのやりとり、インターネット経由のソフト入手、他人から受け取っ 
たディスクの使用などび原因になって、巧らないラちに不正プログラムびバソコンに侵入ずるこ 
とちありまず。これらの被害を防ぐには、定期的な対策び必要でず。 

このほか、パソコンやインターネットを安むして使ラためにミ主意することを『ま用ブック』の 
「しっかりセキュ U ティであんしんインターネット」で紹介しています。 

このページと併せてご覧になり、セキュ U ティ対策をしてください。 


『活用プック』で紹介していること 

- Windows Update 

インターネットを通じて、 Windows の問題点を修復する 
「Windows Update 」 について説明しています。 

-ウイルス对策ソフト 

このパソコンに入つているウイルス巧策ソフト r ウイルスバスター」 
について説明しています。この後の「パソコンをウイルスから守る 
ために」と併せてご覧ください。 

-個人情報を守るために 

クレジットカード番号などの大切な個人情報が流出するのを防ぐた 
めに、注意しなければいけないことを紹介しています。 

•無線 LAN を使うとさ 

無線 LAN を使ラときに、特に注意しなくてはいけないセキユリ 
ティの設定を説明しています。 


パソコンを安全に使う 
ための設定をおこなう 


@ポィント 

参セキュリティ対策をしっかりと 
• ウイルス巧策ソフトを最新の状態に 


パソコンやインターネツトを安をにほラために 




















■ 


これか 5 インターネットを始めるかたへ 



♦ パソコンをウイルスか6守るために （1) 


ウイルスとは、パソコンに誤動作やデータの破壊などのトラブルを引さ 
起こす不正プ□グラムのことでず。インターネットやメールからパソコ 
ンに入り込んだり、 CD や DVD 、 各種 ><モリーカードなどの ディア 
から感染する場合ちあります。 

ウイルスによる被害は、自分のパソコンのデータが破壊されたり個人情 
報が流出したりするだけでな <、ほかの人へ大量の電子メールが自動的 
に送信されることちあります。自覚がないまま加害者になり得る可能性 
ちあるのです。 




「ウイルスバスター」を最新のげ態に更新ずる 

このパソコンには、ウイルス対策ソフト「ウイルスバスター」が入っていて、パソコンをウイルスか 
ら守ることができます。しかし、ウイルスは曰々新しいちのが出てくるので、新しいウイルスに対応 
するために、ソフトを常に最新の状態に更新（「アップデート」といいます）してウイルスチェック 
をしなければなりません。 

このパソコンの「ウイルスバスター」では、はじめてアップデートを利用した曰から日0日間、無料 
でアップデートをおこなラことができます。9日曰間の無料期間を過ぎると、すべての機能が利用で 
きなくなり、セキュリティ対策をおこなうことができません。無料期間終了後も継続してご利用いた 
だくには、ダウン□ード販売またはパッケージなどで製品版を購入し、ライセンスキーを入力して 
「ウイルスバスター」をアップグレードしていただく必要があります。 

有料のサービスについて詳しくは、無料サービスの開始時に登録したメールアドレス宛に配信される 
メールなどの案内をご確認ください。 

© アップデートするには、インターネット接続の設定が必要です。インターネット接続の設定に 
ついて、これまでにパソコンを持っていなかったかたは第已章、パソコンを買い曾えてインタ 
-ネット接続をやりなおすかたは第6章をご覧ください。 
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アップデートのしかた 

パソコンをご購入後、はじめてアップデートする場合は、まずインターネットに接続をして、日日曰 
間無償サポートを受けるため、アップデート機能を有効にする必要があります。 

インターネット接続の設定が終わった後、画面ち下の田をちクリックして、「アップデート開始」を 
クリックしてください。表示された画面の内容をよく読み、必要事項を記入してから、「使用許諾に 
同意し、アップデート機能を有効にする」をクリックしてください。 


• 4 ン 5 インユーサき S - Trend Micro, he. に '] [51W| 



登録のしかたや、アップデートの方法などの詳しい手順については、パソコンの画面で見るマニユア 
ル霉 r サポートナビゲーター」-「安必安全に使う」-「ウイルス感染の防止」-「ウイルス巧策ソフト 
を使い始める」をご覧ください。 
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これか 5 インターネットを始めるかたへ 


( パソコンをウイルスか6守るために (2) 




ウイルスの侵入を常にチェックずる 

r ウイルスバスター」には、ウイルスの侵入を常に監視する機能があります。その機能を「リアルタ 
イム検索」といいます。「リアルタイム検索」を有効にしている間は、ウイルスの侵入が自動的に監 
視されます。 

ご購入時の状態では、ウイルスの侵入を常に監視する（「リアルタイム検索」が有効）設定になって 
います。通常はこの状態でお使いください。画面ち下に巧が表示されていたら、「リアルタイム検索」 
は無効です。田が表示されているときは有効です。 

「リアルタイム検索」を有劾にしている間は、ウイルスの検査が頻繁におこなわれるため、ほかのソ 
フトの動作が遅くなることがあります。ウイルスに対して安全な状況であるとわかっている場合、「リ 
アルタイム検索」を一時的に無効にすることができます。 

また、パソコンや周辺機器の設定、インターネット接続の設定をするときなどに、ウイルスチェック 
を停止するよう指示が表示される場合があります。その場合ち、「リアルタイム検索」を一時的に無 
効に設定してください。 

「リアルタイム検索」の有効/無効設定について詳しくは、ヴポートナビゲーター」- r き/。安全に 
使ラ」-「ウイルス感染の防止」-「ウイルスを見張る」をご覧ください。 


その他のウイルス巧策ソフトを使う 

「ソフトチヨイスサービス」を利用すると「ウイルスバスター」政外のウイルス対策ソフトを使うこ 
とがでさます。 

© 「ウイルスバスター」 LU がのウイルス対策ソフトを使用する場含は、必ず「ウイルスパスター」 
を削除（アンインス!ル）してください。削除ち法については、绪 r サポートナビゲーター」- 
「使いこなす」- r ソフトー覧」-「ウイルスバスター」の「追加ち法と削除方法」をご覧くださ 
し、。 
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『活用ブック』では、セキュ U テイ対策のほかに、インターネッ 
卜やメールでどんな楽しみちびでさるのか紹介していまず。 

お気軽に読み進めてくださし、。 


お子様を有害ホームページか6巧るために 



インターネットにアクセスずると、さまざ 
まなホームページを閲覧でをます。しかし、 
有害な情報や違法情報を含むホームページ 
をあ D まず。 

このよラなホームページへのアクセスを自 
動的に適断してくれる「ウイルスバスター」 
の URL フィルタ機能を使ラことをおずすめ 
します。 

利用ちそれぞれに適した設定びでさるため、 
お子様を安むしてインターネットを楽しめ 
るよラになります。 


詳しくは、をけポートナビゲーター」- r まむ安全に使う」- r 安全に使うためのポイント」 - 「お 
テ様をち害ホームページから守るために」をご覧ください。 


インターネツト•メールの楽しみ方を知るには 


IT 


資活用ブック 


マ■"さ甘し A [ちを 

■卜か； 

バソコン初右者进巧 

■.'つ'.占妾-一; «u 

巧のを 

曲リたときの解巧を 


hi 


i 


ノ 




















































パソコンを買い替えたかたへ 



ずでにパソコンを使つていたかたが、このパソコンでイン 
夕ーネットを利用できるようにしたり、前のパソコンか己 
データを移したり、前のバソコンで使つていたデータや周 
辺機器を使えるよ5にずるち法について説明しまず。 


インターネットを使えるよラにする . 122 

古いパソコンからデータを移す . 124 

周辺機器を使えるようにする . 127 

ソフトを移す . 128 
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1 ; パソコンを買い替えたかたへ 


インターネットを 
使えるようにする 


♦ ♦ 

これまでのパソコンで、インターネットを 
利用していたかたは、巧の手順でインター 
ネ ッ 卜の接続と設定をおこなって<ださい。 

♦ — 、♦ 


CATV のかたは、ケーブルテレビ局に確認を 

前のバソコンで CATV 接続を利用されていたかたは、ご契約のケープルテレビ局にバソコンを買い誓えたときの 
設定方法についてお問い合わせください。 
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( ダイヤルアップの接続、設定をおこなラ 


パソコンを買い替えたことを機会にダイヤルアップ接続からフ□-ドバンド接続に切り換えたい 
かたも、まず、ダイヤルアップ接続をおこない、その後でプ□バイダのホームページから コース 
変更を申し込んでください。 



パソコンを電話回線に接続する 

をけポートナビゲータ ー J - 惟いこなす j - r パソコンの機能 j - rFAx モデム J をご覧 
<ださい。 

パソコンの設定をおこなラ 

をけポートナビゲータ ー J - 惟いこなす j - r バソコンの機能 j - rFAx モデム J をご覧 
<ださい。 

® 操作を始める前に、これまでのバソコンで利用していたアクセスポイントの電話番号を調べて 
おいてください。アクセスポイントとは、プ□バイダに接続ずるための電話を号でず。わか5 
ないときは、プ□バイダにお問い合わせください。 

メールソフトを設定する 


r メールソフトを設定ずる j ( i 09ぺージ)をご覧ください。 

インターネットに接続してホームページを見ることびでさたら、必ず、メールソフ 
卜の設定をおこなつてください。 








‘ h : パソコンを買い替えたかたへ 



ちいパソコンから 
データを 移す 


♦ ♦ 

データ引越 ツール 「データトラベリング」を利 
用ずると、これまでお使いのバソコンか6 
データを移行することができまず。 


( r データトラベリング J で移行でをるデータ 


次のようなデータを移行することができます。 

- 「Internet Explorer 」 の「お気に入り」 

- 「 Outlook 」 の予定表や連絡先、メールのアカウントや受信データなど 
- 「Outlook Express 」 のアカウント、アドレス帳や送受信データ 
-年賀状作成ソフト「筆王」の住所録 
-マイドキュメントに保存されているデータ 
-デスクトップに置かれているデータ 
-指定のフォルダに入っているデータ 
-ダイヤルアップ接続の設定 



〇 



移行されるの客について詳しくは、「データトラベリング」を起動後、最初に表示される画面で 
r 機能紹介と移行内容 J をクリックしてご確認ください。 



( r データトラベリング J の利用桑件 


古いパソコンの 0 S (オーエス）が次のいずれかであること 

- Windows 98 Second Edition 
- Windows Me{Millennium Edition ) 

- Windows 2000 Professional 
- Windows XP Home Edition 



- Windows XP Professional 

これまでにお使いのパソコンの日 S が上記じ(外の場合、「データトラベリング」は利用できません。マ 
イドキュメントのウインドウで、「ヘルプ」 - r バージヨン情報」をクリックすると、 Windows のバー 
ジョンを調べることができます（マイコンピュータ、コント□ールパネルなどのウインドウでも同様 
です）。 

LAN コネクタがあること 


「データトラベリング」を利用するには、ちいパソコンとこのパソコンを LAN ケープルで接続する必 
要があります。これまでお使いのパソコンに LAN コネクタがない場合、利用できません。 
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r データトラベリング」を使う準備をずる 


未使用の CD-R または CD-RW を1枚用意します。 

CD - R 、 CD - RWL リタ+のディスクは使用できません。 

ちいパソコンと、このパソコンを LAN ケーブルで接続してください。詳しくは、「データトラべ 
リング」を起動後、最初に表示される画面で、「はじめる前の準備」の「ヘルプ」をク U ックし 
て説明をご覧ください。 

© - HUB ( A ブ）を使って接続するときは、2台のバソコンをそれぞれストレートケーブルで八 
ブに接続してください（こち5の接続ち法をおずすめしまず)。 

-2台のバソコンを直接接続ずるときは、クロスケーブルをお使いください。 

-クロスケーブルを使って2台のバソコンを直接接続ずるとき、新しいバソコンにワイヤレス 
LAN 機能がある場合は、ワイヤレス LAN スイッチを OFF にずるか、ワイヤレス LAN 機器 
を外してか6「データトラベリング」を起動してください。 

-複数のユーザーでバソコンを使用している場合は、管理者権限のあるユーザーで□グオンし 
て<ださい。ほかのユーザーは□グオフして<ださい。 



2 


r データトラベリング」を起動ずる 


心 


デスクトップ画面の。、暴(ソフトナビゲーター)をダブルク U ックします。 



「まむ•ヴポート」を 
ク U ックし、 


化のバソコンの子一口をこのバソコンIこ挣すことができ*す。 



ノフトを起動ずる 


「データトラベリング」の 
「ソフトを起動ずる」をク 
U ツク 
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6 


パソコンを買い督えたかたへ 



画面の表示にしたびい操作ずる 




通常は「おまかせで設定。（おすすめ)」を選択して、「なへ」をク U ックします。 

その後は、画面に表示される説明を 
読みながら、設定を進めてください。 
ネットワーク設定を自分でおこない 
たい場含は「手動で設定。」を選がし 
てください。詳しくは、「ヘルプ」を 
クリックして確認してください。 

© 「おまかせで設定。（おすすめ)」 
を選ぶと、コンピュータの設定 
が変更される場含があります。 
詳しくは、「ヘルプ」をクリック 
して確認してください。 
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f 周辺機器を使える 

よラにする 


♦ ♦ 

古いバソコンに接続して利用していたプ 
リンタなどの周迈機器は、そのままこの 
パソコンに接続でをるとはかざりません。 


f 周辺機器を移巧する前に確認びが要 

まずは、周辺機器のマニュアルでチェック 



周辺機器に添付のマニュアルで、その機器が Windows XP に対応しているか確認してくださし、巧 
応している場合、このパソコンとの接続ち法や設定の手順についての説明をご覧ください。 

メーカーのホームぺージちチてック 



周辺機器のマニュアルだけでなく、メーカーのホームページで、ご利用の製品についてのサポート情 
報も必ず確認してください。マニュアルよりも新しい情報がホームページで確認できることがありま 
す 。 Windows XP に対応した最新のドライバ（周辺機器を利用できるようにするためのソフト）が 
ダウン□ー ドできるとさは、最新のドライバをお使いください。 



f 周辺機器の一般的な移巧手順 

古いパソ〕ンか5周辺機器を取りがず 



取り外しの手順については、周辺機器に添付のマニュアルや、ちいパソコンに添付のマニュアルを 
ご覧ください。 


このパソコンに周辺機器を取り付け-接続する 


US 巨接続する周辺機器などの場合、このパソコンに取り付け•接続する前に、ドライバなどをイン 
ス I -ールしておく必要があることらあります。マニュアルなどで確認してください。 


このパソコンで使用できるように設定する 

周辺機器によっては、取り付け•接続するだけで使えるようになるちのちあります。パソコンでの 
設定方法についてち、マニュアルなどで確認してください。 


周辺機器の動作確認をおこなラ 




周辺機器を移行したら、ラまく動作するか確認してください。ラまく動作しないときは、ドライバ 
や添イ寸ソフトなどを確認して、周辺機器のメーカーにお問い合わせください。 
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6 


パソコンを買い替えたかたへ 


[ ソフトを移す 



♦ ♦ 

ちいパソコンで利用していたソフトを、 
このパソコンで利用ずるとをにま意ずる 
ことを説明しまず。 


♦ッつ 卜を移巧する前に 

このパソコンに最新版び入つていないかチエック 



このパソコンには、主要なソフトが入っています。これまで利用していたソフトの最新版や、同じ用 
途のソフトが見つかるかちしれません。 


ソフトのマニュアルをチェック 

ソフトに添付のマニュアルで 、 Windows XP に対応しているか確認してください。対応していない 
場合、このパソコンでは利用でさません。 


開発元のホームぺージちチ I ック 


ソフトの開発元のホームページで、ご利用の製品についてのサポート情報ち必ず確認してください。 
Windows XP に対応するためのち法など、マニュアルよりち新しい情報がホームページで確認でき 
ることがあ0ます。 



ソフトの一船的な巧行手順 


必要な情報を確認する 

マニュアルなどで、インス I -ールに必要な情報 
を確認します。 ユーザー 名 や ライセン スキーな 
どが必要な場合は、それ5の情報をメモしてお 
きましよう。ソフトによっては設定を移行する 
機能を持つちのがあります。その場合、マニュ 
アルやホームページなどで移行ち法を調べて< 
ださい。 


ライセンスとは 

ソフトのメーカーが購入者に巧して許諾する、 
使用権を「ライセンス」と呼びます。ライセン 
スの条件にしたがわずにソフトを使用した場 
合は不正使用になり、著作権を侵害してしま 
ラことちあります。ライセンスの内容を確認 
して、不正使用にならないよラにアンインス 
I -ールやインス I -ールをおこなつてくだをい。 



古いパソコンか!5ソフトをアンインス I ルする 

アンインス I -ールの方法については、ソフトに添付のマニュアルをご覧ください。 


このパソコンにインス!ルずる•必要な設定をおこなう 


マニュアルなどをご覧になり、このパソコンにインス!-ールしてください。必要に応じて、インス 
I -ール後の設定作業をおこなってください。 
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前に使っていたパソ]ンと-緒に使したいかたへ 



このパソコンには、パソコンを接続してホームネットワー 
クを作るためのソフト 「ホームネットサポータ ー 」び入つ 
ています。 

家庭でネットワークを作ることの利点や、 r ホームネットサ 
ポーター」の使いちを紹介しまず。 

ホームネットワークででさること . 130 

複数のパソコンをホームネットワークでつなぐ….132 
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前に使っていたパソコンと一緒に使いたいかたへ 


ホーム ネットワークで 
でさること 


* 複数のパソコンをつなぐことで、 
■ もっと便利にパソコンライフが 
こ広がりまず。 




( パソコン同±で簡単にデータを受け渡しでをる 


デジタルカメラの画像やパソコンで作成した文 
書などを、家庭内のパソコン同±で受け渡せる 
ようになります。フ□ッピーディスクやメモ 
U —力ードなどを使ラ必要はありません。ファ 
イルサイズの大さなデータでを、手軽にやりと 
りでさます。 
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ホームネットワークち、 LAN のひとつ 

会社や学校で、複数のパソコンをつないでいる環境が 
あるかたは 、 「LAN (ラン)」という言葉を耳にしたこ 
とがあるかもしれません。 「 LAN 」 とは「□-カル■エ 
リア-ネットワーク」の略で、同じ建物に置かれたパ 
ソコンやプリンタなどの周辺機器をつないで情報をや 
りとりでさるよラにしたちのです。ホームネットワー 
クち、 LAN のひとつです。 
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7 前に使っていたパソコンと一緒に使いたいかたへ 


複数のパソコンを 

ホームネットワークでつなぐ 

♦ — —♦ 

「ホームネットサポー 
ター」が利用できる条件 
や、設定の進め方につい 
て説明しまず。 

ム .♦ 


r ホームネツトサポータ ー J の利用ま件 ^ 


「ホームネットサポーター」を使用ずるには、なの条件を満たしている必要があります。 

接続したいパソコンの 0 S が次のいずれかに該当ずること 

- Windows XP Home Edition 
- Windows XP Professional 
- Windows XP Media Center Edition 

接続したいパソコンの OS が上記拟外の場合、「ホームネットサポーター」は利用できません。 

ご利用の回線が ADSL または FTTH であること 

侶 DN 、 CATV をご利用の場合、 r ホームネットサポーター」は利用できません。 

「ホームネットサポーター」が利用でさないとさ 


バソコンの 0 S や通信回線などが上記の条件に該当しないときは、手動でネットワークの設定をおこ 
なラ必要があります。詳しくは、バソコンの画面で見る マニュアルを r サポートナビゲーター」 - r 使 
いこなす」-「バソコンの機能」- 「 LAN 」 をご覧ください。 



「ホームネットヴポーター」を使ラ準備をずる 


未使用の CD - R または CD - RW を]枚用意します。 

ホームネットワークに接続するほかのパソコンに、「ホームネットサポーター」をインス!ル 
ずる C □を作成しまず。 


® 複数のユーザーでバソコンを使用している場合は、管理者権限のあるユーザーでログオンして 
ください。ほかのユーザーは□グオフしてください。 
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「ホームネットヴポーター」を起動ずる 


デスクトップ画面の。，(ソフトナビゲーター)をダブルク U ックしまず。 




「ホームネットサポーターへよラこそ」の画面び表示されます。 


ホームネットサポーター A よろこそ 





































































7 前に使っていたパソコンと一緒に使いたいかたへ 


— まずは「かんたん設赴 


「かんたん設定」をク U ックすると、ホームネットワークを作る手順び始まります。画面に表示 
される説明を読みなびら、設定を進めてください。 


ポ I — 例— 


\ r かんたん設あポリンを巧すと ホーム 
f ネットワーウを商単に設定にすることができます 


> ホームネブトワーウを巧単に設定するには、 
r かんをん設定 J ボた/を押してなさい， 

>なん£ん設定でできることは、巧の适〇でず。 

また、かんたん設ミの巧ぎは、詳巧設定から径 
でを巧ずることげできまず。 

<インター本ットの設ミ> 

ホ-ムネットワ-巧潑ちさ祇ずべてのバソ玉で’イ 
ンさ-ネットが使えるよががまず。 

»インターネ5卜に巧めて巧巧するバ y コンの巧ちなけて- 
なく、 2 を目として 巧 加 M 入しをバソコンのインタ—ネゥト 
の設定ら巧単にできます。 

けリン5の設定> 

ほか0バソ〕ンに接 S 於れてし巧ブリン如この/む〕 
ンから使ミるよヴ过を定で。また' この J むコンに 
捏损されてしるブリン巧肋のバソ]ソ的巧えるよ 



r 詳溫設定 J ポタンを巧すと、かんたん設定した内容の変ち 
や、ブ - んバッウアツ前どを}さ壬朽なげでそまず， 


12かの"ソ3ンの S ち 

このポタン BI3 か扣のコンに MLAN の f g、 

ホーム》ットローか泌ぉ illSISS レ* T,»L *■** 


(? ヘルプ） 


iX»T) 


「かんたん設定」では次の設定をおこなえまず。 
• インターネツトの設定 
-プリンタの設定 
• AV コンテンツの設定 
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パソコンを起動でをなくなったときなどの「最後の手段 J 
が再セットアップでず。再セットアップをおこなうと、バ 
ソコンに巧巧されている大切なデータや設定の内容などが 
失われてしまうことびあります。作業を始める前に、この 


章の説明をよくお読みください。 

再セットアップを始める前に . 136 

再セットアップする （ C ドライブのみ） . 145 

C ドライブの領域を変更して再セットアップする . 157 

再セツトアップ用 DVD / CD - ROM を作成する . 159 


再セットアップ用 DVD / CD - ROM を使って再セットアップする... .166 
Windows を起動できないときにデータのバックアップを取る ....... 171 


Office Professional 2003モデルの場合は、再セットアップの際に準備するをのや、 
再セットアップ手順び一部異なります 。 『VALUESTAR G シ U —ズをご購入いただいた 
お客様へ』を併せてご覧ください。 
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再セットアップずる 


1 1 1 1 - rt 1 1 /, » 1 —y 、 / ■ 

丹 1 Z ツ r - ソ/ツタを制のな刖 I し 

♦ — —♦ 

再セッ ト アップの 意 巧を 
理解して、いくつかの 卜 
ラブル解巧手段を試して 
みましよ 5。 

^ . 



^パソコンをご購入時のが態に戻す、再セットアップ J 


再セットアップとは、バソコンを買ってさた直後におこなラセットアップ（準備 
作業）をちラー度おこなって、パソコンの中をご購入時の状態に戻すことです。エ 
ラーメッセージび何度ち表示されたり、フリーズ（画面の表示び動かなくなるこ 
と）びをくなったりしたとさは、意識しないラちにパソコンのシステムび壊れた 
り、設定び変更されてしまった可能性びあります。再セットアップすると、パソ 
コンをご購入時の状態に戻すことびでをます。 

しかし、再セットアップをおこなラと、自分で作って保存しておいた文書や電子 
メールの内容、アドレス帳などびすべて消えてしまいます。どラしてをトラブル 
を解決でをないときの最後の手段として再セットアップをおこなってください。こ 
の後の説明を読み、再セットアップの前にデータのバックアップ（データの控え 
を残しておくこと）を取ってください。 


^再セットアップの前に試すこと 



再セットアップを始める前に、なのチェックを試してみてください。問題び解ま 
することびありまず。 


^ウイルスチ：！:ックをおこなう （137 ぺージ) 




セーフモードでパソコンを 
起動してみる （138 ぺージ) 

▼ 


^データのバックアップを取る （140 ぺージ) 


^ システムの復元を試みる （143 ぺージ) 
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ウイルスチェックをおこな 5 

ウイルスとは、パソコンに誤動作やデータの破壊などのトラブルを引を起こす不 
正プ□グラムです。インターネットやメールを経由してパソコンに入り込んだり、 
ウイルスに感染したディスクからバソコンに感染してしまラことをあります。 
巧らないうちにな存したデータび消えていたり、意は不明な文字や絵び突然画面 
に表示されたりしたとさは、なのよラにしてウイルスをチェックしてください。 
ウイルスび駆除されればパソコンび正常に使えるよラになることびあります。 


r ウイルスバスタ ー J でチェックする 

1デスクトップ画面も下の通知領域にある n をもク U ックし、 r 検索開始」 
をク U ック 


タインち面ををめ喧) 



アッブデート邸が £) 


投急□ッウ祖） 

プ□ファイルの切り替えが ► 


,リアルタイム巧勒段 



アイコンび表示されていないとさは、ソフトナビゲーターの「メール.インター 
ネ ッ ト」- 「ウイルスを検出-駆除する」-「ウイルスバスター」の「ソフトを起動 
する」をク U ックしてください。「ウイルスバスター」のメイン画面び表ホされた 
ら「検索開始」をク U ックしてください。 











再セットアップずる 


V ウイルスバスター2006 


ウイルス/刀てイウェア巧索 


I @この画面の!が月 


I 一啼夸止が I [ 巧止の 


城 〔 


ウイルス巧脚3の化这：巧装の巧巧 
脚索で.きない巧含の化巧：巧装の処巧 

理御寺聞： 

なま巧みファイル 
巧化数： 

00:00:06 

的 

0 

巧まげ;’兄:みのファイルを巧まや- 

C 夕 Apache¥h1docs¥ menui m が book tnarkf it 


巧 巧 

m 

イ M 

X 

i お田を見るの 次回からはをくさ） 

ホ回から白め肖り栋の 

ウイルスお随り おなか 

肖りない .1 


ウイルス/7パイウ I アを 


実行し細!ま 


语染ファイルを 


> 


□ 何も居つからねかった巧ミは、自拭的じこの画面を巧化鄉 
□巧ら兒つからなかった巧さは、自拭めじ〕>む-夕をシザ》!'^•ウンオる(ぶ 


ウイルスのチェックが完了するまでにしばら<時間がかかります。ウイルス 
が見つかったとさは、画面に表示される指示にしたがって操作して < ださい。 

ウイルスチェックは、常に最新のウイルス情報をちとにおこなラ必要がありま 
TW 「ウイルスバスター」は、はじめてアップデート機能を利用した曰か5日0 
日間、無料で最新のウイルス検索やウイルス定義ファイルのアップデートをお 
こなうことができます。詳しくは、パソコンの画面で見るマニュアル霉 r ヴ 
ポートナピゲーター」 - 「使いこなす」-「ソフトー覧」-「ウイルスバスター J 
をご覧ください。 

七ーフモードでパソコンを起動してみる 

電源を入れてちノ（ソコンび正常に起動しないとをなどは、次のよラに して J くソコ 
ンをセーフモードで起動して < ださい。 



セーフモードは、 Windows の機能を限定して、必要最ル限のシステム環 


境でパソコンを起動する、 Windows の起動モードのひとつです。通常の 


操作ではパソコンび起動しない場合でを、セーフモードなら起動でをるこ 
とびあります。 



セー フモー ドでは、 Windows の最ル限の機能しか使えません。 




























1 パソコン本体の電源を切る 

通常の操作で電源を切ることびでさないとさは、電源スイッチを4秒け上押 
したままにして電源を切ってください。 

2キーボードの電源スイッチでパソコン本体の電源を入れる 

3 「NEC」 の□コマークび表示された6、 【F 引を何度か押す 

4 「Windows} 広張オプションメニュ ーJ び表示された5、【1】、 【i】 を 
使って「セーフモード J を選び、 Enter】 を押ず 

「 Windows 化張オプションメニュー」び表示されず、ノ':ソコンび通常のよラ 
に起動してしまったときは、いったん電源を切り、手順2からやりなおして 
<ださい。 

また、ここで r オペレーティングシステムの選択」と表示されたとをは、 【 F 8】 
を押すと 「 Windows あ張オプションメニュー」び表示されます。 

5 「オペレーティングシステムの選択」と表示された5、そのまま Enter】 
を巧ず 

0ユーザー選択の画面が表示されたときは、自分のユーザー名をクリック 

7 「Windows はセーフモードで実行されていまず。…」と表示された日、 
「はい」をクリック 

これで、パソコンをセーフモードで起動ずることびでさました。 

この後、「スタート」-「終了オプション」-「再起動」をク U ックし、再起動して 
問題びなければ、正常な状態に戻りまず。 

セーフモードについて詳しくは、「スタート」-「ヘルプとサポート」-「問題を解 
ミ夫ずる」-「問題のトラブルシューティング」- 「 Windows をセーフモードで起動 
する」をご覧ください。 



再セットアップずる 


データのパックアップを取る 

システムの復元や再セツトアップをおこなラ前に、必ずデータのバックアップを 
取ってください。 


デスクトツプ画面の, Jl (ソフトナビゲーター)をダブルクリック 



2 「バックアップ ーNXJ の画面が表示された5、「データをバックアップ 
/復元する」をクリック 



r データを バックアップ/ 
復元する」 を クリック 







































































3 この画面び表示された5、 roKj をクリック 



「バックアップずる」び@に 
なつていることを確認して、 


roK 」 をク U ック 


バックアップできるソフトの一覧が画面に表示されます。 

4 「バックアップずるアプリケーション」、 r バックアップするインターネッ 
卜設定」のいずれも「ずべて選択」に区]び付いていることを確認して、 
「開始」をクリック 




® . バックアップが取れるのは、この画面で囚がついているデータだけで 
す。この画面で、「新規登録」をクリックすると、ほかのデータを登録 
でをます。 

-巧]期状態では、パソコンの八ードディスク内にある D ドライブといラ 
場所にデータの控えび作成されるよラになっています。再セットアップ 
の際に C ドライブの領域を変更する場合には、 D ドライブのデータも 
消えてしまうため、 CD - R / RW 、 DVD - R などのディスク、またはほか 
のパソコンにデータのバックアップを取る必要があります。バックアッ 
プ巧を変更するには、巧の r バックアップの実行」の画面でバックアツ 
プ巧の場所を指定します。 
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再セットアップずる 


5 「バックアップの実巧」の画面び表示された5、「実行」をクリック 

バックアップび始まります。完了までにしばらく時間びかかります。 

5 「データのバックアップが完了しました。 J と表示された5、バックアッ 
プユーザー名を控えてか5「閉じる J をクリックし、「バックアップー 
NXJ の画面ち上の因をクリック 


' •□ドライブにバックアップを取った場创ま、バックアップび成巧ずると^ 
「D;¥ 目 ackupNX¥ (ユーヴー名)」フオルダに「目 ackupNX.bnx」 と 
いラファイルが作られます。（ユーヴー名）には、バックアップを取っ 
たユーヴーの名前が入ります。 

•家族など、複数のユーヴーでこのパソコンを共有している場合、ユー 
ヴーの人数分だけバックアップが必要です。 r スタート」-「□グオフ」- 
「ユーヴーの切り替え」の順にク U ックして、ユーヴーごとにバック 
アップの手順を繰り返してください。このとさ、制限ユーヴーのバック 
アップは、管理者ユーヴーが取って<ださい。 j 


- セキュリティ機能を使用してデータのバックアップを取る場合は、パスワー 
TW ドを控えておいてください。パスワードを忘れると復元できなくなります。 

-セキュリティ機能を使用して DVD や CD にデータのパックアップを取る場 
合や、バックアップを取ったデータを参照•復元する場含、 C ドライブに一 
時のにデータをコピーする必要があります。そのため、バックアップを取っ 
たデータのサイズに応じて、 C ドライブに0.日〜日 GB の空き容量が必要で 
す。 



r バックアップ ーNXJ でバックアップを取ったデータは、パソコンを再セッ 
トアップした5、すぐに復元してください。復元が遅れると、再セットアッ 
プ ly 降に作成されたデータが失われることがあります。 

r バックアップ ーNX」 について詳しくは、绪 r サポートナビゲーター」-「使 
いこなす」-「ソフI-一覧」-「バックアップ ーNX」 をご覧ください。 

障害により Windows が起動しないときは「バックアップレンジャー」を使っ 
てバックアップを取ることができます。詳しくは171ぺージをご覧くださし、。 

テレビ番組を録画したデータは「バックアップ ーNX」 でバックアップでき 
ません。 「Sma け Vision」 を起動して、 C ドライブ LU 外のフオルダに番組を 
移動することで、 C ドライブを再セットアップしてもデータを残しておくこ 
とができます。詳しくは、『もっとテレビを楽しむ本』をご覧ください。 
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システムの復元を試みる 

システムの復元によって、トラブルび発生する前の「復元ポイント」を指定して、 
Windows を構成する基本的なファイルや設定だけをもとに戻すことびできます。 
このち法を使ラと、「マイドキュメント」などに保存しておいたデータのをくをそ 
のまま残しておくことびできます。 


-システムの復元をおこなう前にデータのバックアップを取ってください。シ 
Ww ステムを復元ずることで大切なデータが失われることびありまず。 

-システムの復元をおこなうときは、前もって起動中のソフトを終了させてお 
いて < ださい。 

- Windows が正常に起動しない場さは、 r セーフモードでバソコンを起動して 
みる」で説明した手順1〜7にしたびって、バソコンをセーフモードで起動 
してください。その後、巧の手順で操作しまず。 

1 「スタート」- r すべてのプ□グラム」- r アクセサリ J - r システムツール - 
「システムの復元」の順にクリック 

2 「システムの復元」の画面が表示された5、「コンピュータを LU 前の状態 
に復元ずる」び@になっていることを巧認し、「巧へ」をクリック 

3カレンダーか5復元したい日付をクリック 

太字で表示された曰付から、トラブルび起さるよラになる前の日付を選んで 
<ださい。 



4 選択した日付の「復元ポイント J び複数表示されているときは、どれか 
をクリックして選択し、「巧へ」をクリック 

5 r 復元ポイントの選択の確認」が表おされた5、内容をお詔してじ夕へ J 
をク U ック 

還択した「復元ポイント」の時点にさかのぼって、パソコンのシステムび復 
元されまず。しばらくすると、自動的にパソコンび再起動しまず。 

5 「復元は完了しました」と表示された5、 roKj をクリック 

これで、システムの復元は完了でず。 
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再セットアップずる 


N 

r 前回正常起動時の構が J でシステムを起動する 

セーフモードでもパソコンを起動できず、「システムの起動」を実行 
できない場合、次の手順を試してください。 

1 キーボードの電源スイッチでパソコン本体の電源を入れる 

2 「 NEC 」 の□コマークび表示された5、 【 F 引を何度か巧す 

3 「 Windows 拡張オプションメニュー」び表示された日、 【 t 】、 

【 i 】 を使って「前回正常起動時の構成」を選び、 Enter 】 を押 
す 

「Windows あ張オプションメニュー」び表示されず、パソコンび通 
常のように起動してしまったときは、いったん電源を切り、手順1 
からや0なおして < ださい。 

4 「オペレーティングシステムの選択」と表示された5、そのまま 
Enter 】 を巧ず 

これで、前回正常起動時の構成を使用してパソコンび起動します。 
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再セツトアップする 
( C ドライブのみ） 


* このバソコンの A - ドディスクにあ 
■ る C ドライブの内容をご購入時の 
こ犬態に戻しまず。 


パソコンに慣れていないかたは、 

この方ミ去で再セットアップ 

このバソコンの八ードディスクには、あらかじめ C ドライブと D ド 
ライブという2つの領域と、インスタント機能用のデータび入って 
いる領域びあります。 C ドライブには、 Windows やアプ U ケーシヨ 
ンソフト、マイドキュメントなどに保巧したファイルなどび入ってい 
ます。 D ドライブには、ソフトチヨイス対応アプ1」ケーシヨンのセッ 
トアップ用データび入っています。アプ U ケーシヨンソフトで作成し 
たデータやバックアップデータの保存先に D ドライブを指定した場 
合は、それらのファイルを入っています。 

「再セットアップする （ C ドライブのみ)」で説明する手順では、□ド 
ライブの内容を残したまま、 C ドライブだけをご購入時の状態に戻 
します。パソコンの操作に慣れていないかたや八ードディスクを 
フォーマットした経験のないかたは、このち法で再セツトアップを 
おこなって < ださい。 


C ドライブの巧域を変更して 
再セットアップする場合は、1已7ページ 

C ドライブの領域を変更して再セットアップする場合は、 rc ドライ 
ブの領巧を変更して再セットアップする」 （1 已7ページ）へ進んで 
ください。その場合、 D ドライブのデータを失われるため、ソフト 
チヨイス用アプ U ケーシヨン DVD / CD - ROM の作成も必要になり 
ます。パソコンや八ードディスクの知識を十分にお持ちのかたのみ 
C ドライブの領域を変更してください。 

※インスタント機能のみ再セットアツプずる場合は、1已8ぺージをご覧ください。 


八ードディスクに格納されている再セットアップ領域データ (NEC Recovery 
System ) を、 C ドライブに書き込んで再セツトアップしまず。八ードディスクの 
領域の変更はしません。 


グ-八ードディスクの領域 
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再セットアップずる 



( 再セットアップの流れ 



再セットアップは次の] 3項目の作業を連続しておこないまず。項目によっては 
() 内におよその作業時間を示していまずび、実際にかかる時間はモデルやパソ 
コンの使用状況で異なります。 

Office Professional 乙003モデルの場合は、準備するものや Office の再セッ 
トアップ手順び異なります 。 『VALUESTAR G シ U - ズをご購入いただいたお客 
様へ』をご覧ください。 


1必要なものを準備ずる 
2バックアップを取ったデータを確認ずる 
3インターネットや LAN の設定を控える 
4ユーザー名を控える 

已 BIOS (バイオス）の設定を初期値に戻ず：初期値を変更している場合のみ 
6別売の周辺機器（メモリ、プリンタ、スキャナなど）を取り外ず 
7システムを再セットアップする（約1時間） 

8 Windows の設定をずる（約30分） 

9 Office Personal 吕〇03を再セットアップする（約10分） 

: Office Personal 吕〇03モデルのみ 

10別売の周辺機器(メモ U 、プリンタ、スキャナなど）を取り付けて設定しなおず 
11インターネット接続の設定などをやりなおず 
12別売のソフトをインス!ルしなおず 
13バックアップを取ったデータを復元ずる 

バックアップは終わつていますね？ 

再セットアップをおこなラと、 C ドライブに保存したデータはすべて失われます。 
バックアップび終わっていない場合、140ページをご覧ください。 

再セットアップを始めた6、透中でやめない！ 

再セットアップは、ずべての作業項目を最後まで続けて作業することび必要です。 
途中でやめてしまうと、再セットアップび終わってをデータびをとどおりに復元 
されなかったり、一部のデータび失われたりすることびありまず。 
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必要なものを準備する 


Office Professional 2003モデルの場合は 、 『VALUESTAR G シ U — ズを 
tP ご購入いただいたお客様へ』をご覧になり、必要なちのを準備してくださし、。 


このパソコンの添付品から、なのをのを準備してください。 

•「 Microsoft ® Office Personal Edition 2003 JCD - R 0 M(Office Personal 
2003モデルのみ） 

•「 Microsoft ® Office Home Style+J CD-ROM (Office Personal 2003 
モデルのみ） 

-『準備と設定』（このマニュアル） 


その他、このパソコンをご購入をに自分でインストールしたソフトびある場合、そ 
のマニュアルをご覧になり、インス!ルに必要な CD - ROM などを準備してくだ 
さい。 


バックアップを取ったデータを確認ずる 


140ページの r データのノ（ックアップを取る」でノ くックアップを取ったデータを、 
もラー度確認してください。まだバックアップを取っていなかったり、バックアッ 
プに失敗していたとをは、バックアップを取りなおしてください。 


インターネツトや LAN ①設定を控える 


再セットアップをおこなってを、インターネット接続の設定は自動的には復元さ 
れません。インターネットを利用している場合、プ□バイダの会員証を用意して 
ください。会員証びない場合は、次の項目をメモしてください。 


• ユー ザーの 
. パスワード 
’電モメールアドレス 
’ メールバスワード 


-プライマリ DNS 
• セカンダリ DNS 
• メールサーバー 
’ニユースサーバー 
’アクセスポイントの電話を号 
(ダイヤルアップ接続の場合) 





再セツトアップずる 



L ーザー名を控える 


このパソコンをご購入後、はじめて電源を入れておこなったセットアップ作業で 
設定したユーヴー名を確認し、なの「ユーヴー]」の欄に控えておさます。「キー 
ボードを使って自分の名前を入れる」 （42 ぺージ）をご覧ください。 rs.Windows 
の設定をする」の作業をおこなラとさに、このユーヴー名が一致しないとデータ 
が復元でさなくなってしまいます。 



ユーザー名 

ユーザー1 (1 人目） 


ユーザー 2 (2 人目） 


ユーザー 3 (3 人目） 


ユーザー 4 (4 人目） 



• 家族など、このパソコンを複数のユーザーで共有している場含、それ6のユー 
tP ザー名も一緒に控えておくことをおすすめします。 

-ユーザー名を控えるときは、「大文字と小でぞの区別」、「半角と全角の区別 J 
に注意してください。 

- r バックアップ ー NX 」 でデータのバックアップを取った場含は、バックアッ 
プが完了したときに表示されるバックアップユーザー名を控えてください。 


BIOS の設定を初期値に戻す:初期値を変更している場合のみ 


BIOS の設定を変更している場合は、巨 IOS セットアップユーティ U ティを起動し 
て、変更した内容をメモしてから、設をを初期値に戻してください。この作業は、 
BIOS の設定を変更していない場合は必要ありません。手順について詳しくは、 
『活用ブック』の「困ったときの解決法」-「画面び表示されないとき」-「パソコ 
ンの使用環境を変更したら、 Windows び起動しない」をご覧ください。 
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別売の周辺機器(メモリ、プリンタ、スキャナなど)を取り夕は 


別売の周辺機器をすべて取りがしてください。また、インターネットの通信回線 
との接続に使っている電話回線ケーブルや LAN ケーブルも取り外してください。 


® 外付けの八ードディスクドライブなどを接続したまま再セットアップをおこな 
ラと、ノ V — ドディスク内のデータが削除される場含がありまず。 


システムを再セットアップずる 


次の手順で操作してください。 


1パソコン本体の電源を切る 

通常の操作で電源を切ることびでさないとさは、電源スイッチを4秒け上押 
したままにして電源を切ってください。 

2 キーボードの電源スイッチでパソコン本体の電源を入れる 

3 「 NEC 」 の□ゴマークび表示された5、 【 F 11】 を何度か巧す 

4 「再セットアップツール」の画面び表示された5、「開始」をクリック 

「再セットアップツール」の画面び表示されず、パソコンび通常のように起動 
してしまったときは、いったん電源を切り、手順2からやりなおしてください。 

5 「再セットアップとは」の画面び表示された5、 r 次へ」をクリック 

6 「準備するもの」の画面が表示された5、必要なをのびそろっているか確 
認し、「次へ」をクリック 

7 「再セットアップを始める前に」の画面が表示された5、「次へ」をクリッ 
ク 

8 「再セットアップの種類を選択する」の画面び表示された5、 「 C ドライ 
ブのみ再セットアップ J を選び、「次へ」をクリック 

© ここでバックアップを取りたい場合は「バックアップレンジヤー」を還 
んで < ださい。 
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再セットアップずる 


9 「 C ドライブのみ再セットアップ」の画面が表示された6、「実行」をク 
U ック 

© rc ドライブの領域を自由に作成して再セットアップ」の画面び表示され 
たときは、「戻る J をクリックし、手順8か5やりなおしてください。 

再セットアップび始まります。再セットアップび始まったら、画面に指示び 
表示されるまで、キーボードや電源スイッチなどに觸れないでください。 

10 「パソコンを再起動します」の画面が表示された6、 r 再起動」をク U ック 

© 「バソコンを再起動しまず」の画面が表示されなかったときは再セット 
アップが正常におこなわれていません。「スシステムを再セットアップ 
ずる」の最初に戻り、操作をやりなおしてください。 

「再起動」をクリックして、パソコンび再起動したら、次の rs . Windows の設定 
をする」へ進んでください。 


Windows の設定をずる 


次の手順で操作してください。 

1 「Microsoft Windows へようこそ」の画面び表示されていることをお 
詔する 


む挪 ndov が山 NEC 

Microsoft Windows へようこそ 

NEC® >4〇0!〇11 aUnM-s XP 巧口...む-巧口むでが田!册3こ狂づ5. 

こ fuw〕： ■'む-か扣3 >の巧けい tux 

WrrJ。 の！ tP ん t うこを 1 


口. Dim K； i け: J して （WU 

③ 


婦睦 


2 「巧へ」をクリック 
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3 「使用許諾契約」び表示された5、「同意します J をクリックして〇を@ 
にして、「次へ J をクリック 

4 「コンピュータを保畫してください」が表示された5、「自動更新を有効 
にし、コンピュータの保護に役立てまず」をクリックして〇を©にし 
て、「次へ」をク U ック 

5 「コンピュータに名前を付けてください」び表示された5、そのまま、「次 
へ」をクリック 

「 VALUESTAR 」 など好みの名前を入力してもかまいません。また、再セッ 
トアップする前に付けていた名前と異なるをのを入力してをかまいません。 

6 「管理者パスワードを設定してください」び表示された5、管理ちバス 
ワードを自由に入力する 


7 「バスワードの確認入力」の欄こ、手順巨で入力したパスワードと同じも 
のを入力して、「次へ」をクリック 

8 「このコンピュータをドメインに参加させますか？」と表示された5、 
「いいえ」をク U ックして〇を©にして、「巧へ」をクリック 

g 「インターネットに接続するちまを指定してください」または「インター 
ネット接続が選択されませんでした J と表示された5、そのまま r 省略 J 
をク U ック 



10 「 Microsoft にユーザー登録する準備はできましたか？」と表示された 
5、「いいえ、今回はユーザー登録しません J をクリックして〇を@に 
して、「次へ J をクリック 

11「今すぐインターネットアクセスのセットアップを行いますか？」と表示 
された場合は、 r いいえ J をクリックして〇を@にして、「次へ」をクリッ 
ク 

12 「このコンピュータを使うユーザーを指定してください」と表示された 
5、あ5かじめ控えておいたユーザー名を正確に入力して、「巧へ」をク 
U ック 

13 「設定び完了しました」と表示された5、「完了」をクリック 
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3 再セットアップずる 



ここで、 r アップデートを行いまず。」という画面が表示された場合は、画 
T 3 r 面の表示にしたがい「再セットアップ用 DVD / CD - R 0 M (2 枚目)」を 
セットし、「;欠へ」をクリックしてください。 

しばらくずると、「パソコンの診断び終了しました。」と表示されまず。 

14 をク IJ ック 

15 「121ポップリンクの設定」び表示された日、「利用する」が©になって 
し、ること剧き詔し、 I 田 i| をク U ック 

121ポップリンクは、お使いの機種に適した最新情報を NE 巳からインター 
ネ ッ 卜経由でお届けするサービスです。 

16 r 設定び完了しました」と表示された5、^をクリック 

パソコンび再起動します。再起動を、「システムの復元ポイントの設定」の 
画面び表示されまず。しばらくずると、をラー度再起動します。アンテナ線 
を接続している場合は、4已ページしソ降の手順をご覧になり、 「 TV 共通設定」 
の設定をしてください。これで Windows の設定は終了です。 

Office Personal 乙003モデルの場合は、続けて「9 . Office Personal 2003 
を再セットアップずる」に進んでください。 

Office Professional 2003モデルの場合は 、 『VALUESTAR G シ U - ズをご 
購入いただいたお客様へ』をご覧になり 、 Office Professional 2003を再セッ 
トアップしてください。 

その他のモデルの場合は、「10.別売の周辺機器（メモリ、プリンタ、スキャナな 
ど）を取り付けて設定しなおす」 （1 巳已ページ）へ進んでください。 


Office Personal 2003を再セットアップずる 

(Office Personal 2003モデルのみ） 


Office Professional 吕〇03モデルの場合は、 『VALUESTAR G シ U - ズを 
T 3 r ご購入いただいたお客様へ』をご覧になり、〇讯 ce Professional 吕003を 
再セットアップしてください。 

このパソコンに入っている 「Office Personal 2003」は、機能を厳選してイン 
ストールされています。ここでは、ご購入時と同じ状態でセットアップをおこな 
ラ手順を説明します。 

必要のない機能を削除するち法や、後から機能を追加するち法については、添付 
の 「Office Personal 2003」のマニュアルをご覧ください。 
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「 Microsoft ® Office Personal Edition 2003 J CD - ROM をセツトずる 


2 「Microsoft Office 2003セットアップ」の画面が表示された日、プ 
□ダクトキーを入力して、「次へ」をク U ック 

「プ□ダクトキー」は、 CD - ROM ケースの裏面に貼ってあるシールに記載さ 
れていまず。 


3 「ユーザー情報」が表示された6、ユーザー名などを入力して r 次へ」を 
ク U ック 

ユーヴー名などの欄には、何も入力しなくてちかまいません。 

4 「インス!ルの種類」と表示された5、「カスタムインス!ル」をク 
U ックして〇を@にして、「巧へ」をクリック 

5 「カスタムセットアップ」とま示された5、「アプ U ケーシヨンごとに才 
プシヨンを指定してインス I ル」をクリックして□を回にして、「次 
へ」をクリック 

6 「詳細なカスタマイズ」とま示された5 、 「Microsoft Office 」 の左側に 
ちる。， I をク U ックして、「マイコンピュータか5すべて実行」をク 
U ック 

® このと走表示される一覧の中に、灰色で表示されているフオルダびないことを 
確認してください。あったときは、ちう一度この手順をやりなおしてくださし、。 

7 「Microsoft Office Excel 」 の左側にある田をクリックし、「読み上げ J 
の左側にある白1，1をク U ックして、「インス!ルしない」をクリック 

「読み上げ」の左にあるアイコンび X ，1 にをねります。 

8同じようにして 「 Office 共有機能 J の田 - r 入カシステムの拡張」の因 
をクリックし、 r 音声 J の左側にある巨?， I をクリックして、「インス I 
ルしない J をクリック 

9 「Microsoft Office Excel 」 の「読み上げ」、 「 Office 巧ち機能」の「音 
声」、どち5も X，1 に変わったことを確認し、「巧へ」をクリック 

1(1 「ファイルの概要」と表示された5、「完了」をクリック 

インストールび始まります。 

11再起動するようにメッセージび表示された5、「はい」をクリック 
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再セットアップずる 


® -「Microsoft Office 2003のセットアップが正常に完了しました。」と 
表示されることもあります。その場含、 r 完了」をクリックしてください。 

- rweb サイトで更新および追加ダウン□—ドをチェックする」の□を 
囚にしないで < ださい。 

12 「 Microsoft ® Office Personal Edition 2003」 CD-ROM を取り出ず 

続けて 「Home Style 十」をインストールします。 

13 「 Microsoft ® Office Home Style +」 CD-ROM をセットする 

14 「Microsoft Office Home Style + セットアップへようこそ」の画面 
び表示された5、「次へ」をクリック 

15 r 使用許諾契約書」が表示された5、内容を確認し、「同意しまず」をク 
リックして〇を@にして、「次へ」をクリック 

16 「セットアップ巧のフォルダ」と表示された S 、 「巧へ」をクリック 

17 「インス! -- ルタイプの選択」と表示された5、「標準」び(ろになってい 
ることを確認し、 r 次へ J をク U ック 

18 「インス!ルの開始」と表示された5、「次へ」をクリック 

インス I ルび始まります。 

19 「セットアップは正常に終了しました。」と表示されたら、 roK 」 をクリッ 
ク 

® [Microsoft .NET Framework 1.1 パッケージをインストールします 
か？」と表示された場含は、「いいえ」をクリックしてください。 

20 「 Microsoft ® Office Home Style +」 CD-ROM を取り出す 

続けて 「Office 2003 SP 2」 をインス!ルします。 

21「スタート」 - r マイコンピュータ」をクリックして 、 「Windows XP ( C:)J 
をダブルクリック 

「ファイルは表示されていません。」と表示された場合は、「このフォルダの 
内容を表示する」をクリックしてください。 

22 fAPSETUPJ フォルダをダブルクリック 

23 「011 SP 2 J フォルダをダブルクリック 

24 「01 isp 吕 PIJ をダブルクリック 
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25 「Office 2003 Service Pack 吕（プレインス I ル用）」の画面が表 
示された5、「はい」をクリック 


26 「使用許諾契約」の画面び表示されたら、内容に同意して、「はい」をクリッ 
ク 

インストールび始まりまず。「インストールを継続するには、なのアプリ 
ケーシヨンを閉じる必要びあります」と表ホされた場合は、「無視」をク U ッ 
クしてください。 

27 再起動するようにメッセージび表示された5、「はい J をクリック 

これで日 ffice Personal 2日03を使う準備ができました。 

再セットアップを 、 Office Personal 2003を最柳こほ用 
ずるとを 

Outlook 2003 や Word 2003. Excel 20 日 3 など、 Office Personal 2003 
のソフトを最初に使 巧 するときは 、 「Microsoft Office 20 日 3ライセンス認証 
ウ ィヴード」 が表示されます。添付の 『 Microsoft ® 日 ffice Personal Edition 
2 日日 3 スタート ガイド』をご覧になり、ライセンス認証をおこなってください。 
このライセンス認証手続さは、必ず、再セットアップの作業がすべて完了してか 
らおこなって < ださい。 


別売の周辺機器(メモリ、プリンタ、スキャナなど)を取り付けて設定しなおす 


ご利用の周辺機器に添付のマニュアルを準備してから作業してください。 

1 パソコンの電源を切る 

2 取り外した周辺機器を取り付け、それぞれのセットアップや設定をおこ 
なラ 

セットアップや設定の手順、パソコンの電源を入れるタイ5ングなどについ 
ては、各周辺機器に添付のマニュアルにしたびってください。 






u 再セットアップずる 


インターネット接続の設定などをやりなおす 


再セットアップをおこなラと、インターネット接続の設定や、テレビのチヤンネ 
ル設定ちやりなおす必要びあります。プ□バイダに接続するためのユーヴー名や 
パスワードなどは、入会時にままったをのびそのまま使用でさます。サインアッ 
プ（入会申し込み）をやりなおす必要はありません。 

「バックアップー NX 」 を使ってインターネット接続の設定をバックアップした場 
合は、簡単に復元することびでさます。詳しくは、盛 r サポートナビゲーター」- 


r 使いこなす」-「ソフ I ■'- 覧」-「バックアップ ー NX 」 をご覧ください。 
「バックアップー NX 」 でインターネット接続の設定のノ（ックアップを取っていな 
い場合、「第日章パソコンを買い替えたかたへ」を参考にインターネット接続の 
設定をおこなってください。 

テレビのチャンネル設定については、『映像•音楽を楽しむ本』をご覧ください。 



別売のソフトをインスIルしなおず 


パソコンに別売のソフトをインストールしていた場合は、それぞれに添付のマニュ 
アルにしたびってインス I ''ールをおこなってください。 


13 


バックアップを取ったデータを復元する 


「バックアップー NX 」 または r バックアップレンジヤー」でバックアップを取つ 


ておいたデータを復元してください。詳しくは、簿 r ヴポートナビゲーター」 - r 使 
いこなす」-「ソフ I 覧」- r バックアップー NX 」 をご費ください。 


•複数のユーザーのデータをバックアップしていた場合は、ユーザーごとに 
Ww データを復元する必要があります。 r スターり-「□グオフ」-「ユーザーの 
切り替え」の順にクリックして、ユーザーごとにデータを復元してください。 
このとき、制限ユーザーのデータは管理ちユーザーが復元してください。 

-複数のユーザーのデータを復元する場含は、復元するユーザーアカウントが 
あ5かじめ作成されている必要がありまず。作成していない場含は、控えて 
おいたユーザー名をもとにユーザーアカウントを作成してください。 


これで再セツトアップの作業は完了です。 
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c ドライブの領域を変更して 
再セツトアップする 


♦ 

■ このバソコンの/ドディスクにある C 
. ドライブと D ドライブの領域を変更して 
■ か5、 C ドライブをご購入時の状態に戻 
■ しまず。 



パソコンに慣れていないかたは、145ぺージへ 



ここで説明するちまで、パソコンの八ードディスクにある C ドライブ 
と D ドライブの領域を変更して再セットアップするには、八ード 
ディスクの知識び必要です。初むをのかたやノ。ノコンの操作に慣れて 
いないかたは、「再セットアップする （ C ドライブのみ)」（14已ぺ一 
ジ)をご覧になり再セットアツプをおこなラことを強くおずすめしま 
す。 


C ドライブの領域サイズを 20 G バイトから1 G バイト単位で変更できます。 C ド 
ライブの領域サイズは、最大でを八ードディスク全体のサイズから「再セットアッ 
プ用データ+インスタント機能領域」を除いたサイズになりまず。 

□ ドライブを含め、それまでに八ードディスクに保存されていたデータはずべて 
失われます。 

この方法で再セットアップをおこなうと、 C ドライブだけでなく、 D ドライブ 
にあるデータも失われまず。操作を始める前に、 CD - R / RW ディスクなどに 
大切なデータのバックアップを取ってください。 

- D ドライブにあるソフトチヨイス巧 f 応アプ U ケーシヨンのセットアップファイ 
ルを失われまず。操作に入る前に「再セットアップ用 DVD / CD - ROM を作成 
ずる」 （1 已9ぺージ）の説明を読み、ソフトチヨイス用アブ U ケーシヨン 
DVD / CD - ROM を作成してください。 


C ドライブの領域を最大に設定して巧セットアップをおこなうと、 D ドライブ 
のない構成になりまず。 

Windows が起動しないなどの理由で、「バックアップレンジャ ー J で□ドラ 
イブにバックアップデータを作成した場合、一度 C ドライブのみ再セットアッ 
プをおこなってか6、 CD - R / RW ディスクなどにバックアップデータを移動 
してください。 












o 


再セツトアップずる 


■ 


ご購入時の状態 


-"-ドディスクの領域 


C ドライブ 

インス 

D ドライブ 

NEC Recovery System 


タント 

ソフトチヨイス対応 





機能 

アプリケーシヨンの 


再セットアップ用データ 



領域 

セットアップファイル 





再セットアップをの状態 


^ C ドライブのサイズを変更で走る 


グ-"-ドディスクの領域 



1 147ぺージの「1.必要なをのを準備する」か5「7.システムを再セッ 
トアップずる」の手順1〜7までの操作をおこな弓 

2 「再セットアップの種類を選択する」の画面が表示された5、 「 C ドライ 
ブの領域を自由に作成して再セットアップ」を選び、「巧へ」をクリック 

3 「 C ドライブの領域を指定しまず」の画面び表示された6、 C ドライブの 
領域の大きさを指定してじ夕へ」をクリック 

LU 降の操作は、画面の表示内容をよく読みなびら進めてください。 

再セットアップ終了後の、 Windows の設定、周辺機器の再設定、インターネット 
接続の再設定などについては、1已〇ぺージの rs . Windows の設定をする」け降 
の説明を参考にしてください。 


インスタント機能のみ再セットアップずる場合は、149ページの「7.シ ■ 
ステムを再セットアップずる」の手順1〜7までをおこない、「再セット: 
アップの種類を還択する」の画面び表示されたら r インスタントの再セッ ■ 
トアップ」を選んで「次へ」をク U ックしてください。 ■ 
し U 降の操作は、画面の表示内容をよく読みなびら進めてください。 ■ 
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巧セットアップ用 
DVD / CD - ROM を作成する 


♦ — —♦ 

ここでは、再セットアップ用 DVD / CD - 
ROM 、 インスタント用 DVD / CD - ROM お 
よびソフトチョイス用アプリケーション 
DVD / CD - ROM の作成手順を説明しまず。 

ん . 



再七ットアップ用 DVD / CD - ROM とは 


このパソコンは、次のように、八ードディスク内の r 再セットアップ領域 」 （NEC 
Recovery System ) にイ呆存されている再セットアップ用データを使って、再セッ 
トアップをおこなラしくみになっています。 

通常は、「再セットアップする（巳ドライブのみ)」 （14 已ページ）をご覧になり、こ 
のち法で再セットアップしてください。 

A - ドディスクの領域-、 



そのほかに、ここで作成する r 再セットアップ用 DVD / CD - ROM 」 を使った再セッ 
トアツプ方法び利用でをまず。 


参再セットアップ用 DVD / CD - ROM を作成して再セットアップずる場合の一例 


ご購入時の状態 


—八ードディスクの領域 


C ドライブ 

インス 

D ドライブ 

NEC Recovery System 


タント 

ソフトチヨイス对応ア 





機能 

プリケーシヨンのセッ 


再セットアップ用データ 



領域 

トアップファイル 





ディスクに巧巧されている再セットアップ用 
データを使って再セットアッフ 


再セットアップをの状態 


八ードディスクの領域 

( C ドライブの領域を自由に作成して再セツトアップずる場合の例） 


〇 


ちセットアップ用デ 
一夕をディスクに 
移ず 


C ドライブ 

インス 

□ドライブ 


タント 


ご購入時と同じ内容4 

機能 



領域 































































再セットアップずる 


^再セットアップ用 DVD / CD - ROM を作がする ) 


このパソコンに入っている「再セットアップディスク作成ツール」を使って、再 
たットアップ用 DVD / CD - ROM とインスタント用 DVD / CD - ROM を作成しま 
す。インスタント巧 DVD / CD - R 日 M は、インスタント機能のみ再セットアップす 
る場合や、八ードディスクをご購入時の状態に戻して再 t ットアップする場合な 
どに使用します。 


また、「再セットアップディスク作成ツール」でソフトチョイス用アプリケーショ 
ン DVD / CD - R 日 M の作成もおこないます。 

•再セットアップ用 DVD / CD - ROM は、ご購入時の製品構成 iU 外では、作成 
tP できないことがあります。 

. 「再セットアップ領域 」 (NEC Recovery System ) に保巧されている再 
セットアップ用データが削除されている場含は、「スタート」-「すべてのプ 
□グラム」-「アプリケーション」-「再セットアップディスク作成ツール J を 
クリックすると、巧のいずれかのメッセージび表示され、再セットアップ用 
DVD / CD - ROM を作成できません。 

-「必要なファイルが見つか5ないため、ソフトウてアを実行できません 。 J 
. 「再セットアップ用 DVD / CD - ROM の作成に必要なファイルが見つか5な 
いため、ソフトウェアを実行できません。」 

再セットアップ用データは;欠のような場含に削除されます。 

-再セットアップ用 DVD / CD - ROM を使用して 「 C ドライブの領域を自由 
に作成して再セットアップ」をおこなった場含 
-手動で再セットアップ領域を削除、または再セットアップ用データを削除 
した場含 

-ソフトチョイス用アプリケーションびあるモデルをご利用の場合、 D ドライ 
ブにソフトチョイス対応アプリケーションのセットアップファイルが格納さ 
れています。 C ドライブの領域を変更して再セットアップする場含、 D ドラ 
イブにあるソフトチョイス対応アプリケーションのセットアップファイルも 
失われます。そのため、事前にソフトチョイス用アプリケーション DVD / 
CD - ROM を作成し、ソフトチョイス対応アプリケーションのセットアップ 
フアイルを保巧しておくことび必要です。 
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未ほ用の DVD - R / DVD + R ディスクまたは末ほ用の CD-R 
ディスクを準備する 

必要な枚数は、お使いのモデルによって異なります。1日3ぺージの手順3で画面 
に表示される枚数を確認してください。再セットアップ用 DVD / CD - ROM 、 ソフ 
トチヨイス用アプ U ケーシヨン DVD / CD - ROM 、 およびインスタント用 DVD / 
CD - ROM 作成のために必要な枚数も合わせて用意してください。作成には、 CD 1 
枚につき最大約30分、 DVD 1枚につを最大約100分かかります。 

-必ず;夕の容量のディスクを用意してください。 

CD - R ディスクの場合： 700 M バイトまたは6己 0 M バイトのもの 
DVD - R /+ R ディスクの場合： 4.7 G バイトのもの 
DVD - R/+R (2 層）ディスクの場合： 8.5 G バイトのもの 
’ DVD - R /+ R ディスク、または DVD - R/+R (2 層）ディスクを使用ずる場合、1 
枚目がは同じ種類のディスクを用意してください。 

-巧のディスクは使用でをません。 

CD - RW 、 DVD - RW 、 DVD + RW 、 DVD-RAM 
’作成済みの再セットアップ用 DVD / CD 书 0 M ら，眼売しています。お買い巧めの際 
は、 PC 98- NX シ U - ズメディアオーダーセンターのホームぺージをご覧ください。 
URL : http :// nx - rnedia . ssnet . co . jp / 

DigitalMe 出 a びインス I ルされていることを確認する 

データ書さ込みには 「 Di 巨 italMedia 」 といラソフトび必要です。このパソコンに 
あらかじめインス!-ールされていますび、削除してしまっているとをは、追加し 
ておいてください。ソフトを追加する方法については、を「サポートナビゲー 
ター」-「使いこなす」-「ソフトの追加と削除」をご覧ください。 

作巧の手順を始める前に 

ほかのソフトび起動していると、ディスクの書き込み中にエラーび発生することび 
あります。作成の手順を始める前になの操作をおこなってください。 

-スクリーンセーパーが起動しないようにずる 

なの手順で設定を変更します。 

1. 「スタート」-「コント□-ルパネル」をク U ックする 

2. 「デスクトップの表示とテーマ」をクリックずる 

3. 「スク U - ンセーバーを選択する」をク U ックずる 

4. 「画面のプロパティ」の「スク U- ンセーパ'-」で「(なし）」を還び ro" 
をク IJ ックする 

已.「デスクトップの表示とテーマ」の因をク U ックする 
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再セットアップずる 


-自動的にスタンバイ状態/休止状態にな5ないように設定ずる 

設定ち法は、を r サポートナビゲーター」-「使いこなす」-「パソコンの機能」- 
「省電力機能」をご覧ください。 

-起動中のソフトをずベて終了ずる 

終了ち法は、それぞれのソフトのヘルプなどをご覧<ださい。 

-常駐プ□グラム（ウイルス対策ソフトなど）をずベて終了ずる 

終了ち法は、それぞれのソフトのヘルプなどをご覧ください。 

-テレビ番組の録画予約をしている場合は予約を取り消'す 

予約を取り消す方法については、『もっとテレビを楽しむ本』をご覧ください。 

作巧の手順 

1 「スタート」-「ずべてのプ□グラム」-「アプ U ケーシヨン」-「再セット 
アップディスク作成ツール」をクリック 

なの画面び表示されます。 



ソフトチヨイス用アプ U ケーシヨンびないモデルをご利用の場合、 r ソ 
フトチヨイス用アプ U ケーシヨン DVD / CD - ROM を作成ずる」は表示 
されません。ソフトチヨイス用アプ U ケーシヨンのセットアップファイ 
ルを削除してし、る場合も同様でず。 

-ソフトチヨイス用アプ U ケーシヨン DVD / CD - ROM を作成した後で、 
この画面を表示ずると、 r ソフトチヨイス用アブ U ケーシヨンのセット 
アップファイルを削除する」といラ表示び追加されまず。 

2作成する DVD / CD - ROM の種類を選び、「次へ」をクリック 

はじめて作成するときは、「再セットアップ用 DVD / CD - ROM とインスタン 
卜用 DVD / CD - ROM 」、 「ソフトチヨイス用アプ U ケーシヨン DVD / CD - 
ROM 」 の順まで作成してください。 
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次の画面び表示された5、ディスクの種類を選び、必要なディスクの枚 
数を確認して、「次へ」をクリック 

必要な枚数は、お使いのモデルによって異なります。 


© - DVD - R /+ R ディスクを選んだ場をでも、1枚目は CD - R ディスクで作 
成でさます。 

- DVD - R/+R (2 層）ディスクを選んだ場含でも、1枚目は CD - R ディ 
スクまたは DVD - R /+ R ディスクで作成できます。 




一部のディスクの書き込みに失敗した場含などは、この画面で、 

巧ぶ閉化ディスク：の V をクリックすると、途中から作成するように指定す 
ることちでさます。 



































再セットアップずる 


• インスタント用 DVD / CD - ROM はを、ず再セットアップ用 DVD / CD - 
Tar ROM とセットで作成してください。インスタント機能のみ再セット 
アップする場合でも、再セットアップ用 DVD / CD - ROM び必要になり 
まず。 

-「書き込み連度」は、通常は「最速」を還んでください。 DVD / CD ド 
ライブと用意したディスクの組み合わせで使用可能な最高速度で書き込 
みまず。 

-書き込みに失敗した場合は、「書き込み速度」を「中速 J または「ほ速」 
にして、再度作成してください。 

5 巧意したディスクをセットずる 

巳 □/ 八ードディスクアクセスランプび消えるまで待って < ださい。 

6 r 作成開始_!をク U ック 

1枚目のディスクへの書を込みび始まりまず。書さ込みにはしばらく時間び 
かかります。そのままお待ち<ださい。 

書さ込みび完了すると、自動的にディスクび排出され、1枚目のディスクび 
作成されたことを知らせるメッセージび表示されまず。 

7 「 OK 」 をク U ック 

S ディスクを取り出し、ディスクの種類と何枚目のディスクかわかるよラ 
にラベル面に記入ずる 

続けて、なのディスクをセットしてください。最後のディスクへの書さ込み 
び終わるまで、同じ操作を繰り返します。 

再セットアップ用 DVD / CD - ROM の作成び終わると、続けてインスタント 
用 DVD / CD - ROM の作成に入ります。お認画面び表おされたら rOK 」 をク 
IJ ックしてください。 

再セットアップ用 DVD / CD - ROM とインスタント用 DVD / CD - ROM の作成び終 
ねったら、同じようにしてソフトチヨイス用アプ U ケーシヨン DVD / CD - ROM を 
作成してください。 

作成した再セットアップ用 DVD / CD - ROM 、 インスタント用 DVD / CD-ROM 
TP およびソフトチヨイス用アプ U ケーシヨン DVD / CD - ROM は、紛失•破損し 
ないよラに大切に保管してください。 
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ソフトチヨイス用アプ y ケーシヨンのセットアップファイルを 
削除するには 

□ ドライブからソフトチョイス用アプリケーションのセットアップファイルのみ 
を削除して、 D ドライブの空さ容量を増やすことびでをます。その場合、ソフト 
チョイス用アプリケーション DVD / CD-ROM を作成した後で、「再セットアップ 
ディスク作成ツール」を起動し、「ソフトチョイス用アプリケーションのセット 
アップファイルを削除する」を選んで、「次へ」をクリックしてくださし、後は画 
面のメッセージにしたびって操作を進めてください。 

® D ドライブか5ソフトチヨイス用アプ U ケーシヨンのセットアップファイルを 
削除した場合、ソフトナビゲーターか5ソフトチョイス対応アブ U ケーション 
をインス!ルするよラに操作したときは、ソフトチョイス用アブ U ケーショ 
ン DVD / CD-ROM をセットずるように表示されまず。画面の指示にしたがつ 
て操作してください。 



再セットアップずる 



再セットアップ用 DVD / CD - ROM を使って 

再セット户ップする_ { 再セットアップ用 DVD/CD-ROM 

• を使ってできることを説明しまず。 


^再セットアップ用 DVD/CD-ROM でできること 1 


目的に応じて、次の再セットアップと、八ードディスクのデータ消まをおこなラ 
ことがでさます。 


C ドライブのみ再セットアップ 

C ドライブの領域のみ再たットアップをおこない、 D ドライブの内容は再セット 
アップをおこなう前の状態のまま残します。 r 再セットアップする （ C ドライブの 
み)」 （14 己ページ）で説明している内容と同じです。 


© ノ、ー ドディスクのげ態をご購入時か5変更した場合（ダイナミックディスクな 
ど）、この方法での再セットアップはできません。 

C ドライブの賴域を自由に作がして再セットアップ 

C ドライブの領域サイズを2日白バイトから]白バイト単位で設定でをます。 C ド 
ライブの最大の領域サイズは、八ードディスク全体のサイズから「インスタント 
機能領域」を除いたサイズになります。 

D ドライブを含め、それまでに八ードディスクに保存されていたデータはすべて 
失われます。 


• この方法で再セットアップすると、ご購入時に NEC Recovery System に 
TP 入っていた再セットアップ用データと、 D ドライブに入っていたソフトチョイ 
ス用アプリケーションのセットアップファイルが失われます。 

作成した再セットアップ用 DVD/CD-ROM およびソフトチョイス用アプリ 
ケーション DVD/CD-R 日 M を紛失•破損しないように、大切に保管してくだ 
さし >。作成したインスタント用 DVD/CD-ROM もをわせて大切に保管してく 
ださい。 

. 再セットアップを始める前に、 CD-R/RW ディスクなどに大切なデータの 
バックアップを取ってください。 

- C ドライブの領域を最大に設定して再セットアップをおこなうと、 D ドライブ 
のない構成になります。 

- Windows が起動しないなどの理由で、「バックアップレンジャー」で D ドラ 
イブにバックアップデータを作成した場含、一度 C ドライブのみ再セットアッ 
プをおこなってか5、 CD-R/RW ディスクなどにパックアップデータを移動 
してぐださい。 
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A - ドディスクをご購入時のが態に戻して再セットアップ 

C ドライブをご購入時の状態に復元して再セットアップをおこないます。再セッ 
トアップ用 DVD / 巳 D-ROM の内容を八ードディスクにコピーして、八ードディス 
クから再セットアップでをるようにします。そのため、この方法での再セットアッ 
プには約3時間かかります。 C ドライブの領域を自由に作成して再セットアップ 
した後で、八ードディスクの領域をご購入時の状態に戻したいときに利用します。 

• このち法で再セットアップずると、それまでの A - ドディスクの内容は C ド 
Tar ライブ、 D ドライブ（ソフトチヨイス用アプ U ケーシヨンのセットアップファ 
イルを含む）とちにずべて失われまず。また、インスタント機能は巧期状態に 
設定されまず。 

• D ドライブのソフトチヨイス用アブ U ケーシヨンは復元されません。今を、ソフ 
トチヨイス用アプ U ケーシヨンをインス!ルずる場合は、「巧セットアップ 
ディスク作成ツール」で作成したソフトチヨイス用アプリケーンヨン DVD / CD - 
ROM を使用してください。 

-再セットアップを始める前に、 CD - R / RW ディスクなどに大切なデータの 
バックアップを取ってください。 

• Windows が起動しないなどの理由で、「バックアップレンジャー」で D ド 
ライブにバックアップデータを作成した場合、一度 C ドライブのみちセット 
アップをおこなってか5、 CD - R / RW ディスクなどにバックアップデータを 
移動してください。 

インスタントの再セットアップ 

インスタント機能のみ再セットアップをおこないます。巳ドライブ、 D ドライブ 
の内容は、再セットアップをおこなう前の状態のまま残します。 

このち法で再セットアップずるときは、インスタント用 DVD / CD - ROM のほ 

かに巧セットアップ用 DVD / CD - ROM び必要になりまず。 

RAID 構巧を変ちする （ RAID 機能搭載モデルのみ） 

RAI □構成を変更します。 RAID 構成を変更すると八ードディスクに保存されてい 
たデータはすべて消去されてしまいます。必要なデータはあらかじめ巳 D - R/RW 
ディスクなどにバックアップデータを作成しておいてください。 





再セットアップずる 


A - ドディスクのデータ消‘モ 

このパソコンの八ードディスクのデータ消去をおこないます。八ードディスクに 
-度記録されたデータは、 r ごみ轴から削除したり、フォーマツトしても復元で 
きる場合びあります。このメニューを選択すると 、 Windows XP 標準の八ード 
ディスクのフォーマツト機能では消去できない八ードディスク上のデータを消モ 
し、復元ツールで復元されにくくします。このパソコンを譲渡や廃棄ずる場合に 
ご利用ください。 

消去にかかる時間は、ご利用のモデルによって異なります。 

また、八ードディスクのデータ消まち式はなの2つの方式びあります。 

-かんたんモード （1 回消ち） 

八ードディスク全体を「00」のデータで1回上書をしまず。復元ソフトによる 
データの復元びでをなくなります。 

•しっかりモード （3 回消ち） 

米国国防総省 NSA 準拠ち式により、八ードディスクのデータ消去をおこないま 
す。ランダムデータ1、ランダムデータ2、「00」のデータの順に3回書さ込 
みをおこないます。3回消去をおこなラことにより、より完全に消去でさます。 
ただし、3回書を込みをおこなラため、かんたんモードの3倍の時間びかかり 
ます。 

このちまでの八ードディスクのデータ消'去は、データの復元が完全にできなく 
tP なることをな証ずるものではありません。データの復元が完をにできないこと 
の証明が必要な場合は、 NEC フィールディング株式会社に有償のデータ消'去を 
巧頼してください。 

NEC フイールデイングホームぺージ URL : http :// www . fielding . co . jp / 
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再セットアップ用 DVD/CD-ROM をほった再セットアップ手順リ 

® 再セットアップを始めた6、透中でやめたりせず、手順どおり最後まで操作して 
ください。やむをえず中断したときは、最初か5操作をやりなおしてください。 

1作成した再セットアップ巧 DVD/CD-ROM を用意する 

インスタント用 DVD / CD-ROM ち用意してください。 

2「再セットアップする （C ドライブのみり （14 已ぺージ）を読み、 ri. お 
要なものを準備する」 から 「巨.別売の周辺機器（メモリ、プ U ンタ、ス 
キャナなど）を取り外す J までの作業をおこなう 

3キーボードの電源スイッチでパソコン本体の電源を入れる 

4電源ランプが点口した5、すぐに再セットアップ用 DVD/CD-ROM (1 
枚目）をセットずる 

5 「再セットアップツール」の画面び表示された6、「開始」をクリック 

ディスクを交換するよラに指示び表示されたら、指示にしたびって再セット 
アップ用 DVD / CD-ROM を順番にセットしてください。 

「巧セットアップツール」の画面び表示されずに、通常の Windows デス 
クトップが表示されてしまったときは、再セットアップ用 DVD / CD - 
ROM をセットしたまま、バソコンを再起動 （ r スタート」-「終了オプ 
シヨン」-「再起動」の順にクリック）してください。 

6 「再セットアップとは」の画面び表示された5、「次へ」をクリック 

7 「準備するもの」の画面が表示された5、必要なをのびそろっているか確 
認し、「次へ」をクリック 

8「再セットアップを始める前に」の画面が表示された5、「次へ」をクリッ 
ク 

Q 「再セットアップの種類を選択ずる」の画面びま示された5、再セット 
アップの種類を選び、「次へ J をクリック 


ここでバックアップを取りたい場合は「バックアップレンジャー」を還 
T 3 r んでください。 












再セットアップずる 



10 W 降は、画面の指示にしたびって操作ずる 

再セットアップが始まったら、画面に指示が表示されるまで、キーボードや 
パソコン本体の電源スイッチに觸れないでください。 

ディスクを交換するよラに指示が表示されたら、指示にしたがって再セット 
アップ用 DVD / CD - ROM またはインスタント巧 DVD / CD - ROM を順番に 
セットして<ださい。 

© 八ードディスクのフォーマットまたは再セットアップがおこなわれてい 
る間は、画面に指示が表示されないかざり、ディスクを取り出したり、電 
源スイッチに触れたりしないでください。 

「パソコンを再起動しまず」の画面が表示されたら、 DVD / CD - R 日 M を取り 
出し、 r 再起動」をクリックしてください。パソコンが再起動して 「Windows 
へよラこそ」の画面が表示されます。 

この画面が表示されなかったときは、再セットアップび正常におこなわ 
れていません。最初か5やりなおしてください。 

- 「 RAID 構成を変更する」を選んで RAID 構成を変更した場含は、画面 
の指示にしたびって再セットアップ用 DVD / CD - ROM の一枚目を 
DVD / CD ドライブにセットしてか5「再起動」をクリックしてくださ 
し、その後の作業は、手順4か6操作してください。手順日で「再セッ 
トアップの種類を選択する」の画面が表おされた6、 「 C ドライブの領 
域を自由に作成して再セットアップ J または 「 A — ドディスクの領域を 
ご購入時のげ態に戻して再セットアップ」を選択してください。 

111已〇ぺージの「8. Windows の設定をずる J 降の説明を参考に、 
Windows の設定、周辺機器の再設定、インターネット接続の再設定な 
どをする 

「13.バックアップを取ったデータを復元する」の操作まで終わったら、再 
セツトアップの作業は完了です。 
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Windows を起動できないときにデータの 
バックアップを取る 


Windows が正常に起動しないときでち、 
「バックアップレンジャ_」で データの 
バックアップを取ることびできまず。 


バックアップレンジヤーででまること 


通常、データのバックアップは再セットアップをおこなう前に取ります。しかし、 
障害などが原因で Windows を起動でさない場合があります。その場合は、「再 
セットアップツール」から「バックアップレンジヤー」でバックアップを取って 
<ださい。 


• 「バックアップレンジャー」では、バックアップデータを D ドライブにのみ作 
TP 成することができます。 D ドライブに十分な空き容量がない場含や D ドライ 
ブがない構成の場をは、バックアップを取ることができません。 

-「バックアップレンジャー」でバックアップを取った後は、 C ドライブのみ再 
セットアップをおこなってください。そのほかのち法で再セットアップをおこ 
なうと、 D ドライブに作成したバックアップデータが消去されてしまう可能性 
があります。 

-「バックアップレンジャー」では、インターネット設定のバックアップを取る 
ことはできません。 


バックアツプレンジャーをほった/Vックアツプ手順 } 


次の手順で操作してください。 

1キーボードの電源スイッチでパソコン本体の電源を入れる 

2 NEC の□コマークがま示された5、 【F11】 を何度か巧す 

3 「再セットアップツール」の画面び表示された5、「開始」をクリック 

「再セットアップツール」の画面び表示されず、パソコンび通常のように起 
動してしまったり、ほかのエラーを示す画面が表示されたとさは、いったん 
電源を切り、手順1からやりなおしてください。 

4 「再セットアップとは」の画面び表示された5、「次へ」をクリック 

5 「準備するもの」の画面びま示された5、必要なものびそろっているか確 
認し、「次へ」をクリック 


「再セットアップを始める前に」の画面が表示された5、「次へ」をク U ッ 
ク 























再セットアップずる 


7 「再セットアップの種類を選択ずる」の画面び表示された5、「バック 
アップレンジャー」を選び、「次へ」をクリック 

S 「バックアップレンジャー」の画面が表示された5、ま意事項をよく読 
み、 r 実行_!をクリック 

9 「バックアップレンジャー」メニューの画面び表示された5、「バック 
アップするアプ U ケーシヨン」の r ずべて選択」に囚び付いていることを 
確認して、「開始」をクリック 

© バックアップが取れるのは、この画面で回がついているデータだけで 
ず。この画面で、「新規登録」をク U ックすると、ほかのデータを登録で 
をまず。 

10 「バックアップの実巧」び表示された6、バックアップするユーザーを選 
択して「実行」をクリック 

バックアップび始まります。完了までにしばらく時間びかかりまず。 

11「データのバックアップが完了しました。」と表示された5、「閉じる」を 
ク U ック 

12 複数のユーザーを設定している場合は、手順9〜11を繰り返し、完了 
した5画面ち上のをクリック 

13 「八ードディスクのデータのバックアップを終了しました。」の画面びま 
示された5、「次へ」をクリック 

「再セットアップの種類を選択する」の画面び表ホされますので、 「 C ドライ 
ブのみ再セットアップ」を還択し、続けて C ドライブの再セットアップをお 
こなって < ださい。 

© C ドライブのみ再セットアップずる手順について詳しくは、「再セット 
アップずる （ C ドライブのみ)」 （14 已ぺージ）をご覧ください。 





パソコン内部に取り付ける 



メモリ（別売）を増設して、パソコンをパワーアップずる 
ことびできまず。パソコン内部のほかの部品を傷つけたり 
しないよう、手順の説明をよく読んでか6作業してくださ 
し、。 


メモ U 
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パソコン内部に取り付ける 


メモリ 


( メモリを増やすには 


メモリを増やずことで、よりをくのソフト 
を同時に起動したり、大きなデータをより 
高速に扱うことびできるようになりまず。 
このバソコンでメモリを増やずとをには、 
別売の増設 RAM (ラム）ボードをメモ U 
ス□ットに取り付けまず。 





どのく5いメモリを増やずかをミ夫める 

このパソコンでは、最大2白バイトまで増やせます。 


必要なものを準備する 

必要な増設 RAM ボードなどを準備します。 



増設 RAM ボードを取り付ける 

本体背面のカバーを取りがし、用意した増設 RAM ボードを 
専用のス□ットに取り付けます。取り付けた6カバーをもとに戻します。 



メモリが増えたかどラか確認する 

本体の電源を入れて、増やした;><モ1」がこのパソコンで使えるよラに 
なっているかどうか確認します。 



© 増設 RAM ボードの取り付けや交換などをおこなうと、メモリを変更し 
た状態でインスタント機能の再セットアップが必要になる場台がありま 
す。インスタント機能を起動した際に、自動的にインスタント機能の再 
セットアップが起動しますので、画面の指示にしたがってインスタント 
機能の再セットアップをおこなってください。詳しくは、『映像•音楽を 
楽しむ本』の 「Q&A」 をご覧ください。 
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( メモリを確認する 


お使いのモデルのメモ1」容量はなのち法で確認でをます。 


1デスクトップの(^(困ったとさのヴポートナビゲーター）をダブルク 
U ック 

パソコンの画面で見るマニュアル「サポートナビゲーター」び表示されま 
す。 

2规をクリッ3 

X モ U 容量が表示されます。 



© メモリ容量は実際より数 M バイトかなく表示される場合びありますが、 
故障ではありません。 
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9 パソコン内部に取り付ける 


( メモリの増やし方の例 



このパソコンは、デュアルチャネルのメモリアクセスに対応しており、同容量の 
RAM ボードび2枚取り付けられていると、より高速な動作び可能です。 
ここでは、標準で已1 2 M バイトのメモリび付いている場合を例にメモ U の増やし 
ちを説明しまず。 


已 12 M バイト（標準で巧いているちの） 




-合計日 12 M バイト 

空き 



※標準で付いているメモリの巧は、モデルによって異なりまず。 


標準で付いているメモ U を取りがし、ス□ットに増設 RAM ボードを追加すること 
で、メモ U を増やします。メモリは、最大で 2 G バイト （1 G バイトの増設 RAM 
ボード X 2 枚）まで増やすことびでをまず。 



例1: 1 G バイトにずる場合 

已1 2 M バイトの増設 RAM ボードを1枚追加します。 


已 12 IV 1 バイト（標準で付いているもの） 


已1 2 M バイト（別途ご購入したもの） 


.合計 1 G バイト 


-標準で RAM ボードが付いている場合は取り列ず 


例2 : 2 G バイト（最大）にする場合 

標準で巧いている RAM ボードを取り外し、 ] G バイトの増設 RAM ボードを2枚 
取り付けます。 
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® - ご購入時に同容量の RAM ボードが 2 枚取り付け 5 れているモデルでは、 
デュアルチャネルでメモリアクセスがおこなわれます。 

-このパソコンに別売の同容量の増設 RAM ボードを2枚取り付けると、デュア 
ルチャネルでメモリアクセスがおこなわれるよラになります。 

-実際に利用できるメモリ容量は、取り付けたメモリの総容量よりかない値に 
なります。 


このパソコンでほえる増設 RAM ボード 

パソコンのメモリを増やすときには、 r 増設 RAM ボード」というボードを使います。 
このパソコンでは次の増設 RAM ボードを使ラことをおすすめします。 


型る 

メモリ容量 

PC-AC-ME019C 

已 12M バイト 

PC-AC-ME020C 

1G バイト 


(DDR2 SDRAM/DIMM、PC2 -巳300タイプ) 


このパソコンでは 、 「SIMM (シム)」や DDR 2 が付かない 「SDRAM DIMM 」 
WW というタイプの増設 RAM ボード（メモリ）は使用できません。間違ってご購 
入しないようにま意してください。 

市販の増設 RAM ボードに関する動作保証やサボートは NEC ではおこなってい 
ません。販売元にお問い台わせください。 


増設 RAM ボードを取りおうとをのミ主意 

-増設 RAM ボードは静電気に大変弱い部品でず。身体に静電気を帯びた状態で増 
設 RAM ボードを扱うと破損する原因になりまず。増設 RAM ボードに軸れる前 
に、アルミサッシやドアのノブなど身近な金属に手を触れて、静電気を取り除い 
て < ださい。 

-増設 RAM ボードの金属端テ部分には手を軸れないでください。接軸不良など、 
故障の原因になりまず。 

-ボード上の部品や A ンダ付け面には触れないよ5を意してください。 
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パソコン内部に取り付ける 


( 増設 RAM ボードの取り付けと取り外し 


) 


増設 RAM ボードの取り付け方 


A ミち意 


〇 


RAM ボードを差し込むとまは、挂い力び必要になることびお日ます 
ので指をぶつけたり、切った日しないよ5に、ま意して作業してくだ 
さい。 


増設 RAM ボードを取り付けるとさは、本体背面のカバーを開けて作業します。 

1アルミサッシやドアのノブなど身近な金属に軸れて、静電気を取り除く 

増設 RAM ボードは静電気に大変弱い部品です。身体に静電気を帯びた状態 
で扱ラと破損する原因になりまず。 

2電源ケーブルなど、本体に接続されているケーブルをすべて取り外す 
3図のネジをプラスドライバーでゆるめて取り外す 


















カバーを本体前面側に持ち上げて取りがず 

内側にもカノ く一が付いていまず。 



内側の カバーを 取りがず 



このくぼみに指をかけ 
てちにスライドさせる 
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パソコン内部に取り付ける 


ここで、増設 RAM ボード用のモリス□ットの位置を確認しておいてください。 



ここに増設 RAM ボード用 
メモリス□ツトがありま 
ず。本体内側に近い方から、 
#1、#2と呼びます 


メモリス□ット両方にメモリが取り付け5れているときは、片方または両方の 
TW メモ U を取り外してか5、別途用意したメモリを取り付けます。 



-フックを開きずぎて破損してしまわないように気を付けてください。 

• メモリは大変壊れやずい部品でず。取りがした増設 RAM ボードおよび標準で付 
いていた RAM ボードは、大切に保管してください。 
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ボードを差し込むメモリス□ットの両側のフックを外側に開く 



切り欠き®のち向とメモリス□ツトにあるミゾの位置び合うように、空 
いているメモ U ス□ットにボードを垂直に差し么む 



増設 RAM ボードは、両手で持ってください。 

切り夕を (2) 切り义さ还） 

切り欠さ@ 

端子には軸れないでください 


X モリス□ットの S ゾとボードの切り欠さ透)の位置を確認してから差し込ん 
で < ださい。 









9 パソコン内部に取り付ける 


次の図のよラに本体の上面をまえたまま、メモ U ス□ット両側のフ 、リクげ 
切り欠き®に引つかかるまで、親指で増設 RAM ボードを奥まで押し込む 




差し込んだ後、メモリス□ット両側のフックび切り欠を®にかかっているか 
お認して < ださい。 

かかっていない場合には、指でフックを切り欠き®に弓 I っかけて□ックして 
ください。指で□ックさせる場合には、強い力は不要です。ラまく□ックで 
をないとさは、無理に押し込まずに、もラー度ボードを差しなおしてくださ 
し、。 


〇 


しっかり差し込んでおかないと、故障の原因になります。 
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内側のカバーをもとに戻し、がしたネジで取り付ける 


10カバーをもとに戻し、がしたネジでカバーを本体背面に取り付ける 

RAM ボードの取りかし方 

1「増設 RAM ボードの取り付けち」の手順！〜已をおこない、カバーと 
内側のカバーを取りがず 

2 メモリス□ットの両側のフックを外側に開き、ゆっくりとボードを垂直 
に引を巧く 



® •フックを開きずざて破損してしまわないよラに気を付けてください。 

-メモリは、大変壊れやずい部品でず。取りがした増設 RAM ボードおよ 
び標準で付いている RAM ボードは、大切に保管してください。 

3内側のカバーををとに戻し、がしたネジで取り付ける 
4カバーをもとに戻し、がしたネジでカバーを本体背面に取り付ける 





9 パソコン内部に取り付ける 
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RAID 機能について 
( RAI □機能搭載モデルのみ) 


RA の機能を使えば、より高速 
■ で信頼性の高いシステムを構 
こ築できまず。 




( RAID 機能とは 


' RAID 機能とバックアップについて 

RAID (Redundant Array of Inexpensive Disks ) とバックアップと 
は異なります。 RAI □機能はデータの安全性を向上させる技術ですび、完 
全なデータな護を保証するをのではなく、 RAID 機能を搭載しているモデ 
ルであっても J くックアツプの必要性びなくなるわけではありません。大切 
なデータを失わないために定期的にデータのバックアップを取ることをお 




すずめします。 



RAI □とは、複数の八ードディスクをまとめて1台の八ードディスクとして管理 
する技術です。 RAID 機能を活用することにより、次の効まび期待でさます。 

-データの 安全性向上 

A - ドディスク障害時のデータ損失を防ぎまず。 

-データ処理の高速化 

八ードディスクへの読み込み、および書を込みの速度を高ま化します。 

このパソコンの RAI □機能には、2つのレベルびあります。それぞれ使用可能な 
八ードディスクの構成、データの安全性、処理のまさび異なります。 

RAIDO (ストライピング） 

2台しソ上の八ードディスクを1つの大さな八ードディスクとみなし、データを読 
み書さする技術です。データの読み込み、書さ込みのま度び、 RAIDO を構成して 
いない状態に比べて高ま化されるといラメリットびあります。八ードディスク障 
害時に重要なデータを保護ずる機能はありませんび、大容量のデータを取り扱い 
たい場合に適しています。 


























RAID ! (ミラーリング） 

2 台の八ードディスクに巧して、同じデータを同時に書を込む技術でず。そのた 
め、データの安全性に優れており、一ちの八ードディスクに障害び起きた場合で 
も、もラーちの八ードディスクのデータび無事な場合は、稼動し続けることびで 
きます。搭載している八ードディスク容量の半分しか使えませんび、重要なデー 
夕の保存に適しています。 



各 RAID レベルの特徴を「使用可能な容量」「データの安全性」「処理速度」から 
比較ずるとなの表のよラになります。 



使用可能な 容量 

データの安全性 

処理速度 

RAIDO 

搭載している全容量 

おい 

速い 

RAID 1 

全容量の半分 

局し、 

若干遅い 


- RAID 1はデータのまを性を向上させる技術でずび、完をなデータ保護を保証 
TP ずるをのではありません。定期的なデータの J (ックアツプを取ることをおずず 
めしまず。 


電源を入れた後に Intel ( R ) Matrix Storage Manager option ROM が表 
示された場合は [ Esc ] の後、 【 Y 】 を巧してメニューを終了させてください。 
このバソコンでは、 Intel ( R ) Matrix Storage Manager option ROM を 
利用した RAID の設定変更はサポートしていまだん。 A - ドディスクのデー 
夕びずベて消去される可能性がありますのでごま意ください。 



187 





















( 八ードディスク障害び発をしたとをには 

RAID 1 では、]つの八ードディスクに障害び発生しても、データび保護され、動 
作可能な場合びあります。すぐにデータのバックアップを取り、修理を依頼して 
ください。 



メッセージを確認する 

八ードディスクび故障した場合、画面ち下のポップアップウインドウで通巧され 
ます。 


也 RAID ボリュームの劣化 X 

RAID ポリュームの n — ドドライブびをつからないため、データの冗 
長性をほモするため(。、-ドドライフを置き}をえるぶ要があは 
す。ドライプを葡别すなこは、こちらを州ツルてく紛、 




修理を依頼する 


1 「スタート」-「すべてのプ□グラム」- rintel ( R ) Matrix Storage 
Managed - 「Intel Matrix Stora 宫 e Console 」 をクリック 

Intel Matrix Storage Console の画面び表示されます。 



2 「表示」メニューか5 r 詳細モード」を選択ずる 
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3 「 RAIDA - ドドライブ」配下にあるそれぞれの八ードドライブの「デバ 
イスポート J を確認する 

Intel Matrix Storage Console 画面左側のエ U アの八ードドライブをク 
リックずると、ち側の情報エリアで「デバイスポート」びお認でをまず。こ 
こで夕まとなっているま号のデバイスポートのドライブび故障しているドラ 
イブになります。また、左側のエリアで未使用ポートとして表示されるポー 
卜のま号は、 RAID コントローラびサポートしているデバイスポートま号を 
表示しています。 

この中には本体で使用していないデバイスポートま号を含みますのでごを意 
<ださい。 

4必要なデータのバックアップを取る 

「バックアップー NX 」 を使用して、必要なデータのバックアップを取りま 
す。手順について詳しくは、第8章の r データのバックアップを取る」 (140 
ページ）をご覧ください。 

5 再セットアップ用 DVD / CD - R 0 M を作成する 

再セットアップ用 DVD / CD - R 0 M を作成していない場合は、ここで作成し 
てください。手順について詳しくは、第8章の「再セットアップ用 DVD / 
巳 D - R 0 M を作成する」 （1 已日ページ）をご覧ください。 

5 修理を依頼する 

NEC 121コンタクトセンターにご連絡ください。 

K 01乙0-白77-12] 

※電話番号をよくおおかめになり、おかけください。 

詳しくは、『12] ware ガイドブック』をご覧ください。 

RAID を再構築する 

新しい八ードディスクに交換したをは、 RAID 構成の復旧作業をおこないます。 
八ードディスクの交換後、 Intel ® Matrix Stora 宮 e Mana 呂 er が自動的に RAID 
構成の再構築をおこなラ場合、画面ち下のポップアップウィンドウで通知されま 
す。経過を次の手順で確認することができます。 


ん RAID ポリ: L ー ムの宙 元 IX 

RAID ボリュームは再巧票されていまも 
データの冗長 If 生はほ元されています。 
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Intel ® Matrix Storage Manager をアンインストールしてしまつていると、 
自動での RAI □の再構築びできません。 「 Intel ® Matrix Storage Manager 
について」 （193 ぺージ）をご覧ください。 

- RAID 再構築中に電源オフ、または休止状態に入った場合、再構築処理は中断 
されまず。バソコンの再起動を、再構築処理は中断された時点か5再度実行さ 
れます。 


1「スタート」-「すべてのプ□グラム」- rintel ( R ) Matrix Storage 
Managed - 「Intel Matrix Stora 宫 e Console 」 をクリック 

Intel Matrix Storage Console の画面び表示されます。 

2 「表示」メニューか5 r 詳細モード」を選択ずる 

3左側の表示エリアで「ボリューム」配下にある該当ずるボリューム名を 
選択する 

ち側の表示エリアの「ステータス」に「再構築中： XX % 完了」と表ホされ 
ます。再構築び完了したら、「ステータス」は「正常」と表示されます。 

自動での再構築に失敗した場合は、画面ち下に 「 RAID ボ U ュームは劣化さ 
れましたび、再構築できる可能性びあります」と表示されます。この場合は、 
Intel Matrix Storage Console の画面上で再構築をおこないます。 



「 RAID しソ外の八ードドライブ」配下に表示されている八ードドライブをちク 
リックし、にの八ードドライブに再構築」、または「スペアとしてマーク」を 
逞択します。画面の指示にしたびって RAID の再構築をおこなってください。 
それでち、再構築でさない場合は、なの「再セットアップして RAID を再構 
築する」をご覧ください。 




















再セットアップして RAID を再構築ずる 

1再セットアップ用 DVD / CD - ROM で再セットアップずる 

再セットアップ用 DVD / CD - R 日 M で再セットアップをおこない、 RAID 構 
成を再構築します。 

詳しくは、第8章の「再セットアップ用 DVD / CD - R 日 M を使って再セット 
アップする」 （1 目日ページ）をご覧ください。 

2バックアップデータを復元ずる 

再たットアップをおこなった場含は、八ードディスクのデータは消去されて 
います。八ードディスク交換依頼前に作成しておいたバックアップデータを 
復元してください。 

RAID の再構築中は A — ドディスクの読み書きをおこなうような動作は避けて 
ください。再構築完了後におこなってください。特に TV 録画再生については 
コマ落ちなどの原因になりますので再構築中はおこなわないでください。 

-パソコンの動作中は、正しい手順で電源を切ってくださし k Windows が起動 
しなくなることがあります。 




RAID レベルを変更するには 


- RAIDO 、 および RAID 1 を構成するには最低2台の八ードディスクが必要に 
tP なります。 

-ご購入時の八ードディスク構成のみ保証しています。ご購入時の状態か5八一 
ドディスクを交換、増設し、再セットアップで RAID を再構成した場含、ま 
たは Intel Matrix Storage Mana 呂 er の機能を使用して RAID レベルを変 
要した場含は動作保話の巧象とはなりませんのでご了承ください。 

再セットアップして RAID レベルを変更する 

1必要なデータのバックアップを取る 

再セットアップで RAID レベルを変更すると、八ードディスクに保存されて 
いるデータは消去されます。「バックアップー NX 」 を使用して、必要なデー 
夕のバックアップを取ってください。手順について詳しくは、第8章の r デー 
夕のバックアップを取る」 （140 ページ）をご覧ください。 


191 












2 再セットアップ用 DVD / CD - ROM を作成ずる 

再セットアップ用 DVD / CD - ROM を作成していない場合は、ここで作成し 
てください。手順について詳しくは、第8章の「再セットアップ用 DVD / 
巳 D - ROM を作成する」 （1 已日ぺージ）をご覧ください。 

3再セットアップ用 DVD / CD - ROM で再セットアップする 

再セットアップ用 DVD / CD - ROM で再セットアップをおこない、 RAID レ 
ベルを変更します。手順について詳しくは、第8章の「再セットアップ用 
DVD / CD - ROM を使って再セットアップする」 （1 日日ぺージ）をご覧くだ 
さい。 

4バックアップデータを復元ずる 

再セットアップをおこなった場合は、八ードディスクのデータは消'モされて 
います。手順1で作成しておいたバックアップデータを復元してください。 


一般的には、八ードディスクを交換、増設して RAID を構成ずるために 
は、すでに取り付けられている八ードディスクとまったく同じ容量もし 
くは大をい容量のちのでなければ設定でさません。メーカーび異なると、 
同じ表示容量の八ードディスクでちシステムび認識する容量び異なる場合 
びあるのでごま意ください（ご購入時の状態から八ードディスクを交換、増 
設して RAID を再構成した場合、または Intel Matrix Storage Manager 
の機能を使用し、再セットアップで RAID レベルを変更した場合は動作 
保証の対象がでず。）。 









Intel® Matrix Storage Manager につし、て 



Intel ® Matrix Stora 昏 e Mana 邑 e 「 は、 Windows 上で;欠のことをおこなしほす。 

- RAID の状態表示 

- RAID の状態が莫化した場合の警告表示 
- RAID の再構築 

削除してしまうと、これらの機能が利巧できなくなります 。 Intel Matrix Sto 卜 
a 邑 e Console をアンインストールしないでください。 

使い方について詳しくは、 Intel ® Matrix Storage Mana 邑 er のヘルプをご覧く 


ださい。 


「スタート」- r すべてのプ□グラム」- rintel ( R ) Matrix Stora 呂 e Mana 旨 e 「」 - 
「ヘルス 


誤ってアンインス I ルしてしまった！5 

次の手順で再インストールしてください。 

® このインス I ル手順は、インス I ル可能0 S 用ドライバび 「C : 
¥ WINXP ¥ MBRD _ UTU にあることを前提としていまず。 


1「スタート」-「ファイル名を指定して実行」をクリック 

2 「名前」に 「 C :¥ WINXP ¥ MBRD _ UTL ¥ SETUP . EXE 」 と入力し、 「 OK 」 
をク U ック 

これ!;(降の操作は画面の指示にしたびって < ださい。 

3インス!ルび完了した6、パソコンを再起動する 
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I Media Center を使っ 


♦ ♦ 

* Windows XP Media Center Edi - 
■ tion モデルには 、 Media Center が 
\ 搭載されていまず。 


^ Media Center ででをること 


Media Center では、添付のリモコンを使ってなの機能が楽しめます。 



機能 

説明 

DVD の再生 

DVD が再生できます。 

メディアオンライン 

インターネットに接続し、専用のオンデマンドオンラインコン 
テンツにアクセスでさます。 

マイビデオ 

指定フォルダに保存してある映像データが再生できます。 

7 イピクチャ 

指定フォルダに保存してある画像データが閲覧できます。 

マイミュージック 

指定フォルダに保存してある音楽データが再生でさます。 

ネット映像 

目に L 日目 E ストリームに接続して、映像コンテンツをご覧に 
なれます。 

他のプ□グラム 

DVD/CD の作成や Messen 邑 er など、インス! -- ルされて 
し、るほかのアプリケーションが実行できます。 

= 几み 

巧疋 

Media Center の設定•変更ができます。 


「メディアオンライン J および「ネット映像」をご利用になる場含は、インター 
^ P ネジ 峨続が必要です。 


^ Media Center のセットアップ 



はじめて Media Center をご使用になる場合は、添付されているリモコンで 
Media Center のセットアップをおこなつてください。 

セツトアップで使用する U モコンのボタンはなのとおりです。 



る 广つ ナビ 

〇 〇 

画面上の選択励ま、扶印（▲▼◄►パポタンで移動して選択しま 



ず。 


ら夕ま) rrn 

選択した項目は、【決定]ボタンでミ夹定しまず。 


〇が 

手順説明で、 IT 次へ」を選択」と書かれている場合は、[左ち】ボタン 


0證0 

で画面上の r 次へ」を緑色にして、【決定】ボタンを巧してください。 
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® Me 出 a Center のセットアップには、インターネット接続び必要な部分びあり 
まず。あ6かじめインターネット接続の環境を整えておいてください。イン 
夕ーネットに接続していなくてを、セットアップは完了できまず。 また' 後か 
5でもセットアップの変更ができまず。 

次の手順で操作してください。 

1を巧す 

[Media Center セットアップウイヴード」び起動されます。 

2 「ようこそ」の画面が表おされた6、「巧へ」を選択する 

「ようこそ」の画面び表示されない場合は、「設赴を選んで、「全般 」- 「Media 
巳 enter セツトアップ 」- 「Media Center セツトアップの再実行」の画面か 
ら設定してください。 



3 「Media Center セットアップ J の画面が表示された5、「次へ」を選択 
する 

4 「 Me 出 a Center のプライバシーについて」の画面が表示された!5、「次 
へ」を選択ずる 

「 Me 出 a Center のプライバシーに関する声則をご覧になる場合は、あら 
かじめインターネットに接続しておいてください。 

5 「Media Center の品質向上にご協力ください」の画面び表示された日、 
「参加しません」を選択して、「次へ」を選択ずる 

をからでを参加でさます。 


「Media Center の活巧 J の画面び表示されたら、「はしりを選択して、 
「次へ」を選択する 







r 常時インターネットに接続」の画面び表示された！5、「いいえ」を選択 
して、 r 巧へ_!を選択ずる 

インターネットに接続していない場合、 r インターネット接続びありません」 
の画面び表示されますので、「なへ」を選択してください。「必要なコンポー 
ネントび設定されました」の画面び表示されたら、「なへ」を選択してくだ 
さい。 

r オプション設定」の画面び表示された5、「ディスプレイでの Media 
Center の表示を最適化する」を選択して、「巧へ」を選択する 

r ディスプレイの設定」の画面び表示された！5、「次へ」を選択ずる 

r ディスプレイの種類の指定」の画面が表示された5、「内蔵ディスプレ 
イ」を選択して、じ夕へ J を選択する 

r ディスプレイの幅」の画面び表示された5、ディスプレイの幅を選択し 
て、 r 巧へ_!を選択する 

32型ワイド液晶ディスプレイモデルと20型ワイド液晶ディスプレイモデ 
ルの場合は、「ワイドスク U - ン （1 日： 9)」を選択してください。17型液 
晶ディスプレイモデルの場合は、「標準（4:3)」を選択してください。 

r 解像度の確認」の画面が表示された5、「はい J を選択して、 r 次へ」を 
選択する 

r ディスプレイの調整」の画面びま示された5、「ウィザードを完了する J 
を選択して、「次へ」を選択ずる 

r 完了しました」び表示された5、「次へ」を選択する 

r オプションの設定」の画面び表示された5、「スピーカーの設定 J を選 
択して、 r 次へ J を選択する 

r スピーカーの設定へよ5こそ」の画面び表示された日、「次へ」を選択 
する 

r スピーカー数の還択」の画面が表示された5、「2スピーカー」を選択 
して、 r 巧へ」を選択ずる 

r スピーカーの接続の種類」の画面び表示された5、「内蔵（ラップトッ 
プ)」を選択して、 r 巧へ」を選択する 









19 「スピーカーのテスト」の画面び表示された5、「テスト」を選択ずる 

スピーカーからテスト音び鳴ります。 

20音びきこえた5、 r すべてのスピーカーか5ヴウンドび聴こえました」を 
選択して、「巧へ」を選択ずる 

21 「完了しました」び表示された5、「完了」を選択する 

22 「オプション設定」の画面び表示された日、「完了」を選択して、じ夕へ J 
を選択する 



23 「完了しました」び表示された5、「完了」を選択ずる 

これで、 Media Center のセットアップは完了でず。 


リモコンにごいて 


Media Center は、リモコンで操作できます。使用できるボタンは次のとおりで 



す。 


【再生】 

ス9-卜 

歯 

【矢印(▲バ 

【一時停山 

【メディアオンライン】 

快印(▼)】 

【停山 

【音量調節】 

快印 (イ】 

搭戻し】 

【チャンネル/ぺージ切換】 

快印(►り 

阵送り】 

【消音】 

【決定】 

【スキップ廊)】 

【ク U ァ】 

【チャンネル番号 （0 〜 日)】 

【スキップ(次)】 

に VD メニュ_】 

【*】 

原る】 

【ワイド切換】 

【#】 

【ナビ】 

【アプリ終了】 

【入对 


【ナビ】ボタンは、 Media Center のヘルプなどでは【情報】ボタンと記載さ 
tP れている場含があります。 



























付 


^ Media Center ほ用上の注意 


このパソコンの Media Center には、なの機能がサポートされていません。 



•テレビ機能 （ MediaGara 旨6、 SmartVision をご利用ください） 

•デジタルビデオか S の取り込み機能、 DVD スライドショー機能 （DVD 
MovieWriter 、 SmartHobby をご利用ください） 

-ラジオ機能（このパソコンではご利用になれません） 
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Viiv ™ デジタルメディア 
サーバを 使ラ 


♦ ♦ 

Intel® Viiv™ テクノ □ジーモデルで 
は、デジタルメディアサーバを設定 
してコンテンツの配信がでをまず。 


ViivTM デジタルメディアサーバについて 


インテル® Viiv ™ テクノロジーを使ラと、インテル® Viiv ™ テクノ□ジーモデル 
のパソコンに蓄えられた動画/音楽/静止画を別のパソコンで楽しむことびでさま 
す。インテル® Viiv ™ テクノ □ジーモデルのパソコンをサーババソコンとし、ク 
ライアントバソコンとネットワークで接続します。 



ネットワークの設定について詳しくは、画面で見る マニュアルを r サボートナ 
ビゲーター」-「使いこなず」-「バソコンの機能 J -「LAN」 をご覧ください。 
































































付 


サーバパソコンからクライアントパソコンに配信でさるコンテンツは、次のとお 
0です。 


ファイルの種類 

配信可能なファイルの形式 

動画 

MPEG 1 /MPEG2/MPEG4/DivX3/DivX4/DivX 已 / 
WMV/WMV(DRM)/DV-Type1 /DV-Type2 

静止画 

JPEG/GIF/ 巨 MP/TIF/PNG 

音楽 

MP3/WMA/WMA(DRM)/AAC-LC 


クライアントパソコンが表中の形式に対応したコーデックを持っていない場合は、 
動画は MPEG 2、 音楽は LPCM 形式にそれぞれ変換して配信しまず。静止画の場 
合は、変換はおこないません。 

クライアントパソコンについて 

クライアントパソコンには 、 DLNA (Digital Living Network Alliance ) 対応 
ソフトウェアがインス!-ールされている必要があります。 

DLNA 対応ソフトウェアの情報について詳しくは、 Intel ® のホームページをご覧 
<ださい。 

® NEC 製パソコンでは、200巨年4月1*ソ降に発売されている製品にインス! 

ルされている 「MediaGara 邑 e」 が DLNA に準拠しています。また、それ1*ソ前 
に発売された製品でも200已年日月 lil 降の製品であれば、 http :// 
121 ware.com/ か5 FMediaGarageJ のアップデートモジュールを入手し、 
適用すれば DLNA に対応します。 


( サーパパソコンを設定する 

このパソコン（インテル® Viiv ™ テクノ□ジーモデル）で、サ-バの設定（配信 
先のクライアントパソコンの承認、配信用コンテンツの設定）をおこないます。 
次の手順で操作して < ださい。 

1「スタート 」- 「Media Center 」 をクリック 

Media Center が起動し、ニュー画面が表示されます。 

® ここで「ようこそ J の画面が表示された場含は、 「Media Center を使う」 
(1 日4ぺージ）をご覧になり、 Media Center のセツトアップをおこなつ 
て < ださい。 
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r 他のプ□グラム」をクリック 


3 「インテル ( R ) VIIV ( TM ) セッティング」をクリック 

「インテル® Viiv ™ ソフトウ I ア使用許諾契約」の画面び表示されます。 

® この画面は、はじめて起動ずるときのみ表示されまず。;夕回か6この画面 
は表示されず、手順已の画面が表示されまず。 

4 内容を確認し、「同意する」をクリック 

5 メニュー画面が表示された5、[ネットワークマップの表示]をクリック 


函 

wtm 

ネットワークの巧を 

ネットワークのマップを表示しまず。 

マップのデパイス•アイコンを里巧して、メディアのアクセス巧のそ茜、化回をを 

■ネットワークマッブの表示 

むデバイスのステータスをち新できます。 

デバイスのを加 


ネットワークじ接沒 


メディア•ライブラリのま巧 


オプション 


の通巧センター 

S 品の概ち 


5 「ネットワークマップ」の画面が表おされた SDLNA 対応のパソコン（ク 
ライアントパソコン）が表示されていることを確認ずる 

また、このとさ DLNA 対応のパソコンの表示のち上に「？」び表示されてい 
ることをお認してください。 

7 DLNA 対応のパソコンの表示をク U ックずる 

8「デバイスの詳細」の画面が表おされた5、[次へ]をクリック 

9「デバイスの識別」の画面び表示された5、「承認」を選択して、[次へ]を 
ク U ック 


10「デバイスの種類を選択」の画面び表示された5 、 r メディア•デバイス_! 
を選択して、[次へ]をクリック 

11 「インテル® Viiv ™ メディ アサーバーへの アクセスを許可する」 の 画面が 
表示された5、「はい」を選択して、「巧へ」をクリック 


201 







「ネットワークマップ」の画面が表おされた5、 DLNA 対応のパソコンの 
表示のち上に「？」が表示されていないことを確認ずる 

これでサーノ くパソコンからクライアントパソコン への コンテンツ配信許可の 
設定び終了しました。 

® クライアントバソコンを複数設定ずる場合は、必要に応じて手順己〜12 
の操作をおこなつてください。 

続いて配信用コンテンツの設定をおこないます。 

「戻る」をクリック 

メニュ ー M ® び表示された！5 、 r メディア•ライブラリーの更新」をクリック 

「準備」の画面が表示された5、「巧へ」をクリック 

r メディア•ライブラ u — に関するま意事項」の画面び表示された5、内 
客をお認し、「同意する」をク U ックずる 

r 設定を選択して実行」の画面び表示された5、 r 標準設定では、…」を選 
択して、「次へ」をクリック 

® 「標準設定では、…」を選択ずると、 「My Document! 内にあるコンテ 
ンツも公開対をになりまず。公閱したくないコンテンツびある場合は、こ 
こで「カスタム設定では、…」を選択して、公開ずるコンテンツを設定し 
てぐださい。 

「設定の進行中」の画面び表示され、サーバパソコン内の配信可能なお式の 
ファイルをスキヤンします。 

r 設定び完了しました」の画面び表示された5サーバパソコンのコン 
ピューター名が表示されていることを巧認して、院了]をクリック 

これで配信用コンテンツの設定び終了しました。 






ViivTM デジタルメディア サーバを 起動する 

サーバ J くソコンの設定び終了したとをには、デジタルメディアサーノ（は起動して 
いまず。 




1 ヴーバパソコンのデスクトツプ画面ち下の通知領域にある房をちク U ック 



2 表示されたメニューで、 r メディアヴーパーをスタートします_!をク IJ ック 

デジタルメディアサーノ（び起動し、クライアントノ（ソコンへコンテンツび配 
信されます。 


クライアントパソコンで視聴する 


サーバパソコンでの設定び終了し、デジタルメディアサーバを起動したら、クラ 
イアントパソコンでサーバパソコン内のコンテンツを視聴でをます。 

ここでは、 「 MediaGara 吕白」を使用した場合を例に、手順を説明します。 



1 クライアントパソコンで FMediaGarageJ を起動する 

2 FMediaGarageJ のメインメニューの画面び表示された5、視聴したい 
コンテンツの種類をクリック 


3視聴したいコンテンツを選択し、再生する 

ヴーバパソコンのコンテンツは、逞択すると 「Intel Media Server (コン 
ピューター名)」と表示されます。 


ViivTM デジタルメディア サーバを 停止する 


1ヴーバパソコンのデスクトップ画面ち下の通知領域にある房をちク U ック 

2 表示されたメニューで、「メディアサーバーを停止します」をクリック 

デジタルメディアサーバび停止し、クライアントパソコンへコンテンツ配信 
び終了します。 


つ 
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^ ViivTM デジタルメディア サーバ ほ 用 上のを意 ) 


Viiv ™ デジタルメディアサーバのインストール、アンインス!ル、およびアッ 
プデート作業は、管理ちユーヴーで□グインしておこなってください。制限ユー 
ヴーではインストール、アンインストール、およびアップデートでさません。 
Viiv ™ デジタルメディアヴーノ（を起動しているときは、別のメディアヴーノ くを同 
時に起動しないでください。 


クライアントパソコンからは、映像を見なびらの早送り、きき戻しび出来ないこ 
とびあります。 


クイックレジュームモードを有効にしていてを、クイックレジュームモードから 
スタンバイ状態、または体止状態に移行したをにクライアントバソコンまたは 
□ MA からの配信要ホびあった場合にクイックレジュームモードにならない場合 
びあ D まず。 


サーバパソコンの設定画面で、ちク1」ックで表ホされるメニューの上でさらにち 
ク U ックずると、左ク U ックでもメニューび表ホされます。 

この状態を解除するには 【 ESC 】 キーを押してください。 

画面ち下の通知領域にある房をちク U ックして表示されるメニューから「メディ 
ア■サーバを停止します」を還択後、続けて房の上でちク U ックすると、サー 
バの停止後に連続してメニューび表示されまず。 

サーバパソコンの設定画面で、全画面表示！;(かのサイズでマウス操作をおこなラ 
と Media Center ツールバーでメニューび一部隠れることびあります。 
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[パソコンのお手入れ 


♦ ♦ 

• パソコンがミちれたときなど、曰常の • 
,お手入れのしかたを説明しまず。 , 

♦ . ♦ 


水やめるま湯は、絶対にバソコン本体やキーボードに直接かけないでください。 
tP 故 Pi の願になりまず。 

準備するをの 




® シンナーやベンジンなど、揮発性のち機ミ容剤は使わないでください。これ5の 
有機;’容剤を含む化学ぞう走んち使わないでください。キーボードなどを傷め、 
故障の原因になりまず。 


こんなちのをあると便利 

- 0 A 用ク U - ニングキット 

0 A 巧ク1」ーニングキットについては、 NEC 121コンタクトセ 
ンターにお問い合わせください。 

-中性洗剤 
-掃除機など 











付 


パソコンの電源を切つて、電源ケーブルを巧いてか6 

お手入れの前には、おずパソコン本体や周辺機器の電源を切り、電源ケーブルをコンセントから巧いてくだ 
さい。電源を切らずにお手入れを始めると、感電することびあります。 



※イラストはイメージ図でず。 
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ケーブルカバーの 
取り外し方と取り付けち 


♦ ♦ 

本体左側面にあるケーブルカ 
バーの取りがしちと取り付けち 
について説明しまず。 


ケーブルカ/ V ’一の巧し方 

1 ケーブルカバーの上面と底面を内側に巧しなが6、本体前面側に開く 

ケーブルカー く一の上面側と底面側のツメび本体から外れます。 



2 ケー ブルカ J (—前面側のツメを本体前面側の巧か5外す 

ケーブルカバーびがれます。 
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ケーブルカ/ V - の取り付け方 

ケーブルカバーを取り付けるとさは、外したとさと逆の手順で取り付けます。 


1ケーブルカバーの前面側のツメを本体前面側の巧にはめる 



2ケーブルカバーを矢印のち向へ巧して、上面側と底面側のツメをはめる 


















DVD / CD ドライブからディスクび/ 
取り出せなくなったとさは ： 


DVD / CD ドライブか6デイス 
クが取り出せなくなったとさの 
取り出し方を説明しまず。 


♦ 



パソコンの電源が入っていないと、 DVD / CD ドライブのイジェクトボタンを巧し 
てちディスクは出てさません。 

パソコンの電源が入っているにちかかわらず、ディスクトレイが出てこなくなっ 
た場合は、ソフトの異常な操作などでディスクが取り出せなくなっていることが 
考えられます。なの操作でディスクを取り出してください。 


A ま意 


© ぺーパーク U ップを使5とまは、ぺーバーク U ップのとびった部分で 
指を切ったりしないよ5に、ま意して作業してください。 

V_ 


\ 太さび 1.3 mm 程度、まっすぐな部分の長さび4日 mm 程度（指でつま 
む部分を除く）の針金を巧意する 

大さめのペーパークリップを伸ばして作ることびでさます。 

2バソコン前面の DVD / CD ドライブカバーを手前に開ける 



3ディスクトレイの下の直淫 2 mm 程度の巧に、手順1で作った針金を差 
し込み、強く巧し&む 



ディスクトレイび己〜]巳 mm ほど巧び出しまず。 


209 












ディスクトレイを手前に引き出し、ディスクを取り出ず 



このあたりを軽く指で 
つまむよラにして、静か 
に引さ出ず 


ディスクトレイの前面を、もとどおりに収納されるまで押し込む 





キーボードと7ウスを 
登録しなおす 


ごキーボード、マウスが動かなく 


■ なったときの登録のしかたを説 


明します。 


このパソコンのキーボードとマウスは無線でバソコンに信号を送りまず。ご購入 
時には、キーボードとマウスからパソコン本体に信号を送るための登録びされて 
いまずび、何らかの原因でキーボードやマウスからの操作びでさなくなることび 
あります。 

その場合は、次の手順でキーボードとマウスを登録しなおしてください。 

また、パソコンを修理•交換した場合ち、登録しなおす必要びありまず。 

キーボードとマウスを連続して登録ずるときは、一ちを登録した後、約30巧 
tP 間隔をあけて;夕の登録をおこなってください。 

キーボードを登録しなおす 

1キーボード裏面にある ON / OFF スイッチを rON 」 にする 

2 シャープペンシルの先などで、パソコン本体のち側面にある 
「 CONNECT 」 ボタンを約1秒間巧ず 



登録モードになり、ディスプレイ下の3つのランプ（因岛固）び点滅しま 
ず。 
















3 パソコン本体の 「 CONNECT 」 ボタンを巧してか5 30砂 LU 内に、キー 
ボード裏面にある 「 CONNECT 」 ボタンを約1秒間押す 


CONNECT ボタン 



© CONNECT ボタンは、2回 LJ 上巧さないでください。2回 LJ 上巧ずと、キー 
ボードび動かなくなることがありまず。 CONNECT ボタンを2回 LJ 上巧して 
キーボードが動かなくなつたと走は、手順1か6やりなおしてください。 

7ウスを登録しなおす 

1マウス底面にある ON / OFF スイッチを rON 」 にずる 

2シャープペンシルの先などで、パソコン本体のち側面にある 
「 CONNECT 」 ボタンを約1秒間巧ず 


ン 

夕 

ボ 

T 

C 

E 

N 

N 

〇 

C 



登録モードになり、ディスプレイ下の3つのランプ （ a 居!面）が点滅しま 
す。 



























パソコン本体の 「 CONNECT 」 ボタンを巧してか530抄 LU 内に、マウ 
ス底面にある 「 CONNECT 」 ボタンを約1秒間巧ず 



CONNECT ボタン 


CONNECT ボタンは、2回 J；Lb 巧さないでください。2回 iU 上巧すと、マウス 
tP が動かなくなることがあります。 CONNECT ボタンを2回 J；Lb 巧してマウス 
が動かなくなったときは、手順1か5やりなおしてください。 


/このパソコンを複数隣接して使用した場合など、ひとつのキーボード、マウ< 

スで2台反応したときは、パソコンを置く位置を変更するか、または、し U 下 
の操作をおこなつてください。 

1どち5か1台のパソコンの電源を切り、電源ケーブルを巧く 


もう1台で、キーボードとマウスを登録しなおず 


J 
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[アフターケアについて 


ここのバソコンに対する保守 サー ビス 
■ や、消'耗品-有寿命部品の内容につ 
\ いて説明します。 


( 巧巧サービスについて 

保守サービスについては、 NEC 121コンタクトセンターにお問い合わせくださ 
し、。詳しくは、添付の n 21 ware ガイドブック』をご覧ください。 

® NEC 121コンタクトセンターなどにこのパソコンの修理を依頼する場含は、 
設定したパスワードを解除しておいてください。 



( 消耗品と有寿命部品について 



このパソコンには、消耗品と有寿命部品び含まれています。安定してご使用いた 


だ<ためには、定期的な保守による部品交換び必要になります。特に長期間連続 


して使用する場合には、安全などの観点から早期の部品交換び必要です。 


種類 

内容説明 

該当品または部品（代表例） 

消耗品 

使用頻度や使用量により消耗の進行び 
異なります。お客様ご自身でご購入い 
ただき、交換していただくちのです。 
本体の保証期間内であってちち償にな 
ります。 

フ□ッピーディスク、 

CD - ROM ディスク、 

DVD - R 日 M ディスク、 

SD メモリーカード、 

メモリースティック、 

バッテリ、乾電池など 

有寿命部品 

使用頻度や経過時間、使用環境によっ 
て摩耗、努化の進巧に大きな差が生じ、 
修理による再生ができな<なる部品で 
す。本体の保証期間内であってち部品 
代は有償になる場合があります。詳し 
くは、 NEC 12] コンタクトセンターの 
故障診断•修理受付窓□にご相談くだ 
さい。 

ディスプレイ、 

A - ドディスクドライス 
DVD / CDK ライプ、 
キーボード、 

マウス、 

フアン 


記載部品は代表例でず。機種により構成部品び異なりまず。詳しくは、 r 仕様一 
覧」をご覧ください。 

有寿命部品の交換時期の目まは、1曰8時間のご使用で1年3巨已曰として約已 
年でず。上記期間はあくまでも目をであり、上記期間中に故障しないことやお償 
修理をお約束ずるものではありません。 

また、長時間連続使巧等のご使用状態や、温湿度を件等のご使用環境によっては早期 
に部品交換び必要となり、製品のな証期間内であってを有償となることびありまず。 
本製品の補修用性能部品の最低保有期間は、 PC 本体、オプション製品について 
は製造巧切を6年でず。 
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パソコンの譲渡、廃棄、 
改造について 


ごバソコンを他人に譲るとき、廃棄ずると 
■ きのま意事項を説明しまず。また、バソ 
{ コンの改造はおこなわないでください。 





このパソコンを譲渡するには 


バソコン内の A - ドディスクには個人的に作成した情報びをく含まれてしほず。 
XW 第=ちに情報び漏れないよラに、譲;度の際にはこれ6の情報を削除ずることを 



おずずめしまず。このバソコンの A - ドディスクのデータを消去ずるち法につ 


いては、「再セットアップ用 DVD / CD - ROM を使って巧セットアップずる J 
(166 ぺージ）をご覧ください。 

譲渡するお客様へ 

このパソコンを第=ちに譲渡（売却）する場合は、なの条件を満たす必要びあり 


ます。 


1 . 本体に添付されているすべてのちのを譲渡し、複製物を一切な持しないこと。 

2. さソフトウェアに添付されている「ソフトウェアのご使用を件」の譲渡、移転 
に関するを件を満たずこと。 

3. 譲渡、移転が認め5れていないソフトウェアについては、削除したを譲渡ずる 
こと（本体に添付されている「ソフトウェア使用を件適用一覧」をご覧くださ 
い)。 

《第兰窗こ譲渡（売却）ずる製品をお客様登録している場合は、 121 ware.com 
のマイアカウント21 ware.c 日 m / my /) の巧有商品情報で削除いた 
だくか、または E メールアドレス webmaster @1 吕1 ware.com 細こご連絡 
<ださい。 

譲渡を受けたお客様へ 

NEC パーソナル商品総合情報サイト ri 21 ware . com 」 での登録をお願いしま 


す。 


http :// 121 ware . com / my / にアクセス 
■はじめて登録ずるかた 
「新規登録はこち6」をクリックして登録 
前/\ガキ、オンライン、 FAX などで登録されたかた 
「インターネット L ソかのち法でご登録済みのちはこち6」をク U ックして登録 
参すでに□グインのをお持ちのかた 

「□グイン」をク U ックして、□グインを、保有商品情報の r 新規-追加登録」 
で登録 

インターネットに接続でをないかたは、お客様登録に必要な次の事項を記入し、郵 
送してください。 

1. 本体型番、型名のいずれかと保証書番号 

(本体背面/側面またはな証書に記載の型番/型名のいずれかと製造番号） 

























付 


2.氏名、住所、電話番号、 E メールアドレス、中ち購入された場合はそのご購入 
先、ご購入曰 

3.121 ware お客様登録を号 

(け前登録されてずでに「121 ware お客様登録番号」をお持ちのかたは、記入 
をお願いします。） 


宛先 


干1 43-8691 ま京都大森郵便局私書箱已号 
NEC 121 ware 登録センター係 


^このパソコンを廃棄するには 


本製品は「資源ち効利用促進法」に基づく回収再資源化対応製品で 
す 。 PC U サイクルマークび銘板（パソコン本体の左側面または背 
面にある型ま、製造番号び記載されたラベル）に表示されている、ま 
たは P 巳 U サイクルマークのシールび貼り付けられている弊社製品 
は、弊社び責任を持って回収、再資源化いたしまず。 



巡 

リサイクル 



当該製品をご家庭から排出ずる際、弊社規約に基づ<回収-再資源化にご協力い 
ただける場合は、別途回収再資源化料金をご負担いただく必要はありません。 

廃棄時の詳細については、 NE 巳パーソナル商品総合情報サイト 

「121 ware . com」（URL : http :// 121 ware . com / support / recyclesel /) 

をご覧ください。 


なお、下記の窓□でを廃棄についてお問い合わせいただけます。 

NEC 121コンタクトセンター 

廃棄のお問い合わせ受付時間： 9:00-1 7:00 (年中無休） 
旧0120 -977-1 21 

※電話番号をよくお確かめになり、おかけください。 


携帯電話、 PHS などフリーコールをご利用いただけないお客様は下記電話番号へ 
おかけ < ださい。 

03-6670-6000 (東京）（通話料金はお客様負担になりまず） 

※電話番号をよくお確かめになり、おかけください。 
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当該製品び事業をから排出される場合（産業廃棄物として廃棄される場合)、当社 
は資源有効利用促進まに基づさ、当社の回収-1」サイクルシステムにしたびって 
積極的に資源の有効利用につとめています。廃棄時の詳細については、下記のホー 
ムページで紹介している窓□にお問い合わせください。 

URL : http :// www . nec . co . jp / eco / ja / products /3 r / shigen _ menu.html 

※本文に記載された電話番号や受付時間などは、将来予告なしに変更することびあります。 

A - ドディスク、メモリーカード上のデータ消去に関するご注意 

本内容は「バソコンの廃棄•譲渡時の八ードディスク上のデータ消'去に関ずる 
TP ごを意」の趣旨に沿った内容で記載していまず。詳細は UTF のホームぺージを 
ご覧ください。 

http :// it . jeita . or . jp / perinfo / release /0204 11 .html 

パソコンの八ードディスクやメモ U —カードには、お客様び作成、使用した重要 
なデータび記録されています。このパソコンを譲渡または廃棄するとをに、これ 
らの重要なデータ内容を消去することび必要になります。「データやファイルの消 
去」、「八ードディスクの初期化（フォーマット）」、「メモ U- 力ードの初期化 
(フォーマット）」、「パソコンの再セットアップ」などの操作をおこなラと、記録 
されたデータの管理情報び変更されるために Windows でデータを探すことはで 
さなくなりまずび、八ードディスクやメモ U —力ードに磁気的に記録された内容 
び完全に消えるわけではありません。 

「バソコンの再セットアッ刀でデータがミ肖去されるのは、このパソコンに内蔵 
Tar された A - ドディスクのみでず。 

このため、データ回復用の特殊なソフトウェアを利用すると、八ードディスクや 
メモ U —力ードから消去されたはずのデータを読み取ることび可能な場合びあり、 
悪意のある人によって予期しない用途に利用されるおそれびあります。 

お客様が廃棄-譲ミ度などをおこなう際に、 A - ドディスクおよびメモ U - 力ード 
上の重要なデータの流出トラブルを回避ずるために、記録された全データをお客 
様の責任において完をにミ肖ちずることが非甫に重要です。データを消ちずるため 
には、専用ソフトウェアまたはサービス（とをに有償）を利用ずるか、 A - ドディ 
スク上のデータを金植や強磁気により物 i 里の-磁気のに破壊（メモ U — カードの 
場合は、金植による物理的破壊のみ）して、読めなくずることを推奨しまず。有 
償のデータ消モサービスは、 NEC フィールディング株式会社にご依頼くださし、。 

NEC フィールディングホームぺージ URL : http :// www . fielding . co . jp / 
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Ij ± 様一覧 


f 本は仕様-覧 



VW 900 /GH、VW 770 /GG、VW 700 /GG、VW500/GG 


型名 

VW 白00 /GH 

VW 770 /GG 

VW 700 /GG 

VW 已 00 /GG 

型番 

PC - VW 900 GH 

PC - VW 770 GG 

PC - VW 700 GG 

PC - VW 已00白巨 

インストール OS • サポート 0 S 

Microsoft ® Windows ® XP Media Center Edition 200己 operating system 日本語版※！※ 3 

CPU 


HT テクノ〇ジー※ 2 インテ Jb ® 
Pentium ® 4プロセッサー 

524 (3.06 GHz ) 

インテル® Pentium ® D 
フ□セツサー 820 
に. 80 GHz ) 

HT テクノ□ジー※2インテル® Pentiums 4 
プ□セツサー日24 (3.06 GHz ) 


キャッシュメモ U 

] 次 

12 Ky 命令実行トレース/ 

1巨 KB デ-夕 

]21<^/命令実行トレース 
X 2/16 KB デ-夕 X 2 

1 2 Ky 命令実行トレース/ I 日 K 日データ 

2次 

1 MB 

1 MBX 2 

1 MB 

バスク n ック 

システムパス 

已 33 MHz 

800 MHz 

已 33 MHz 

メモリバス 

已 33 MHz 

チップセット 

Intel 社製 S 2 曰4已 G / 8280 1 GH 

メインメモリ 

標準容量/最大容量※4 

標準 1 GB ※己(己 12 M 日 X 2 デュアルチャネル対応)/ 
最大 2 G 己※日 [DDRS SDRAM 、 PC 2 -已300巧応] 

標準已 12 MB ※已(己 12 MBX 1:デュアルチャネル対応 
巧能※12)/最大 2 G 己※日 [□□ Fi 2 SDRAM 、 PC 2- 
已300対応] 

ス□ット数 

DIMM ス□ット X 2 [空き □] 

□ IMM ス□ット X 2 [空を 1] 

表示機能 

ディスプレイ[型番] 

32型ワイド 

(高輝度デジタル TFT 液晶） 
[ディスプレイ本体一体型] 

20型ワイド（スーパーシャインビユ ー EX 2 液晶） 
[ディスプレイ本体一体型] 

17型(高解像度スーパー 
シャインビュー EX 液晶） 
[ディスプレイ本体一体型] 


表示寸法(アクティブ 
表示エ U ァ） 

B 98( W ) X 3 白 2( H)mm 

443 CW ) x 249( H)mm 

337 CW ) x 270( H)mm 

画素ピッチ 

0.51 1 mm 

0.32已 mm 

0.264 mm 

LCD ドット搁ブの割合※4日 

0.00016%しソ下 

表 

の 

色 

賴 

像 

度 

本体添付ディスプレイ 

最大約1,677万色 （1,360 X 768 ドット、1 .024 x 768 ドット※7《8、800 X 

已〇〇ド‘ツト※7《8) 

最大約1,日19万色※斗フ 
(1,280 XI ,024ドット、 
1-024 x 768 ドット》7、 

800 X 600 ドッ 1-※ 7) 

本磯のヴポー 
卜する表示モ 
—ド 

デジタル 

ディスプレイ 

-※9 

アナ□グ 
ディスプレイ 

-※9 

グラフィックアクセラレータ 

Intel 社製82日4己 G に内蔵 

ビデオ RAM 

標準 AUTO 巧変(最大] 28 MB ) ※已 

ドライブ 

A - ドディスクドライブ※10 

約400 GB 

(Serial ATA 、 高速 7-200 
回鼠/分） 

約300 GB(Serial ATA 、 高速7,200回乾/分） 


Windows ® 
システムから 
認識される 
容量※11 

C ドライブ/ 
空を容量 

約3已 2 GB / 約 338 GB 

約2己 9 GB / 約 243 GB 

約2已 9 GB / 系勺24己 GB 

約2己 9 GB / 約24己 GB 

□ドライブ/ 
空を容量 

約6.已 GB / 約 5.7 G 己 

DVD / CD ドライブ(詳細は 
別表をご覧ください） 

DVD スーパーマルチドライブ ( DVD - RAM / R/RW with DVD + R / RW ) 内蔵(バッファアンダーランエラー防止機 
能付き） [ DVD - R/+R 2層書込み] 

フ□ッピーディスクドライブ 

-【別売、専用オプション(型番： PC - AC - DU 001 C )《]3】 

サウンド機能 

スピーカ 

本体に内蔵にウェイサテライトスピーカ巧蔵 (7 .已 W +7 .已 W )、 サブウーファ （1 已 W )) 本体に内鼠 (3 W +3 W ) 

音源/サラウンド機能 

インテル High Definition Au 址□準拠(最大]日 2 kHz /24 ビット※] 4ステレオ PCM 同時録音再生機能、 MIDI 再 
生機能 [0 S 標準])、マイクノイズ除去機能、3□才ーディオ （Direct Sound 3□巧応） 

サウンドチップ 

RealTek 社製 ALC 2 巨2搭載 

通信機能 

LAN 

1000 BASE - T /1 OOBASE - TX / I 0日 ASE - T 対応 

FAX モデム※]已 

データ通信：最大已已 Kbps 《1 日 ( V . 日0対応)/ FAX 通信：最大 14.4 Kbps ( V .17 )、Resume On Rin 巨機能対応 

了 V 機 ge 

(詳細は別表をご覧ください） 

八ードウエア MPEG 2 リアルタイムエンコーダ 
地上デジタル 、 BS ■ 11□度 CS デジタル放送対応※23 

八ードウェア MPEG 2 リア 
ルタイムエンコーダ 
地上デジタル対応※23 

インスタント機能 

TV 視聴※17く DVD & 18 • CD 再生※1 9/ A — ドディスク巧のファイル再生※20>《21 

入力装置 

キーボード 

ワイヤレスキーボード※己4※己已※己巨 （10 曰キーレイアウト準拠、ワンタッチスタートボタン付を） 

マウス 

光センサーワイヤレスマウス※24》2巨※27(スク□-ル機能付を） 

1」モコン 

ホ巧線リモコン※2已 



































































型名 

VW 白00 /GH 

VW 770 /GG 

VW 700 /GG 

VW 已〇 0 /GG 

か部インター 

フェイス 

USB 

コネクタ4ピン X 4 [US 日 2.0] 

IEEE 13 日 4( DV ) 

4ピン X 2 

FAX モデム 

RJ 1 1モジュラコネクタ X ] ( LINEX 1) 

LAN 

RJ 4 已コネクタ X1 

サウンド 

関連 

光デジタルオーディ 
才 ( S / PDIF ) 出力 

ちお XI 《29 

角お X 1※己0 

ライン入力 

ステレオミニジャック XI ( 入カインピーダンス 64 k 0、 入カレベル IVrms ) 

ライン出力 

ステレオミニジャック XI ( 出カインピーダンス 30 kn 、 出カレベル IVrms 、 ヘッドフォン出力としても使用可能） 

マイク入力 

ステレオミニジャック XI ( マイク入カインピーダンス曰 4k0 、 入カレベル日 mVrms 、 バイアス電圧2.已 VV 》3 日 

へッドフォン出力 

ステレオミニジャック XI ( ヘッドフォン出カインピーダンス1日 n - lOOnr 推駕320」、出力電力己 mW /32 n ) 

力ード 
ス□ット 

メモ IJ - カード 

卜 U プルメモリース□ット XI 《3〇※ 48[ SD メモ U - 力ードぶ3]、メモリースティック（メモ U - スティック 
PR 〇)※32、 xD - ピクチャーカード※ 33] 

PC 力ード 

Typen x 2 (Typeni X 1ス□ットとしても使用巧)、 PC Card Standard 準拠、 CardBus 対応 

が形サ法 

本体(巧起部除 <) 

日己 0( W ) x 360( D)x 
巨 OAthOmm (ディスプレ 
ィ直立時)、 

曰日 0( W ) X 3 巨 □(□)>< 

巨1已 （ H ) mm (ディスプレ 
ィ直立時)、 

曰曰 0( W ) X 3 巨□脚 X 
巨 24( H ) mm (ディスプレ 
ィ直立時） 

702 ( W ) x 3 日 0( D ) x 46 白 （ H ) mm (ディスプレイ最大 
傾お時)、 

702 ( W ) X 3 B 0( D ) X 48 已 （ H ) mm (ディスプレイ最大 
愼ぎ術)、 

702 ( W ) X 3 B 0( D ) X 已 27( H ) mm (ディスプレイ最大 
傾斜時） 

已 28( W ) X 3 已 0(0) X 467 
( H ) mm (ガジエジトスぺース 
用スタンド装着時)、 

己 28( W ) X 3 巨 0(0) X 483 
( H ) mm (ガジエジトスぺース 
用スタンド装着時)、 

己 28( W ) X 3 巨 0(0) X 527 
( H ) mm (ガジエジトスぺース 
用スタンド装着時） 

キーボード 

396( W ) X 1 72( D ) x 29( H)mm 

U モコン 

已 2( W ) x 224( D ) x 28( H)mm 

質量 

本体 

約 38 k 巨 約2日お 約2日 kg 

キーボード/マウス/リモコン 

約77□呂※34/約80呂※34/約130有※34 

電源 

AC 100 V ±10%. 已0/巨 GHz 

消費電力 

標準/最大/スタンバイげ態時 

約 228 W / 約 363 W / 巧 20 W &3 已 

約 188 W / 拙 317 W / 約 20 W &3 已 

巧 172 W / 紙307 W / 巧 2 DW &35 1 約1 37 W / 約 264 W / 巧 20 W &35 

エネルギー消費 
効率※28 

2005年度基準(省エネ基準 
達成率） 

P 区分0.0014已 ( AAA ) 

P 区巧0.00086 ( AAA ) 

P 区分0.00146 ( AAA ) 

2007年度基準 

j 区分 0.0 □已4 

腔好0.0034 

j 区分0.00己4 |j 区巧 0.0 □已3 

電波障害巧策 

VCCI Class 日 

温湿度条件 

10〜3已む、20〜800如ただし結露しないこと） 

主な添付品 

マニュアル、 B - CAS 力ード、ガジェットスぺース用スタンド、電源ケーブル、電話回線ケーブル、リモコン、 
乾電池(単云アルカリ： 4本、単四マンガン： 2本） 


DVD / CD ドライブ仕様一覽 


ドライブ 

DVD スーパーマルチドライブ ( DVD - RAM / R/RW with DVD + R / RW ) 内蔵(バッファアンダーランエラー防止機 
旨附を） [ DVD - R/+R 2層書込み]※37 

□ VD - RAM 読出し※38 

最大12倍速 

DVD - RAM 書換え※38《3日《己2 

最大12倍速 

□ VD + R (1 層)書込み 

最大1日倍速 

□ VD + R に層)書込み※40 

最大8倍速 

□ VD + RW 書換え 

最大8倍速 

□ VD - R (1 層)書込み※41 

最大1曰倍速 

□ VD - R に層)書込み※42《43 

最大4倍速 

□ VD - RW 書換え※44 

最大日ち速 

□ VD 読出し 

最大1日倍速 

CD 読出し※4已 

最大40倍速 

CD - R 書込み 

最大40倍速 

CD - RW 書換え※46 

最大10倍速 


上記の巧容は本体の八ードウエアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプ U ケーシヨンによっては、上記の八ードウエアの機能をサボートしていない場 
合があります。 
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《 1 :添付①ソフトウェアは、インストールされている 0 S でのみご利用できます。別売の 0 S をインストールおよび利用することはできません。 

》 吕：ソフトウ ェア やドライバが HT テクノ□ジーに対応している必要があります。各ソフトウ ェア メーカ、周辺機器メーカにお問い合わだください。 

》 3 :ネットワークでドメインに参加ずる機能はありません。 

》 4 :他社製の増設メモ U の萬着は、動作を保証するちのではありません。他社聲品との接続は各メーカにご確認の上、お客様の責任において行ってくださ 

るようお願いいたします。増設メモ U は、 PC - AC - ME 019 C (已1吕 MB )、 PC - AC - MEO 吕〇巳 (1 GB ) を推摆しまず。 

》 己：ビデオ RAM は、メインメモリを使用します。 

》 巨：最大メモリ容量にする場合、本体に実装されているメモリを取り列して、増設メモ U ( PC 吕-已300対応、 DDR 吕 -6 日 7 MHz メモ U )[1 G 目]を吕枚実装 
ずる必要がありまず。 

》 7 :擬做的に画素を拡大して表示しているためで字などの線がぼやけて表示される場合がありまず。 

》 8 :画面が横方向に拡大されて表示されまず。 

》 日：本機には外付けディスプレイの接続はできません。 

》10: 1 G 目を1日憶バイトで計貴した場合の数値でず。 

》11:ち記切列の宮量はインスタント機能用領域（インスタント機能搭載モデル）および再セットアップ用領域として占有されまず。 

》1吕：本体に実装されているメモリと同容量/同仕様のメモ U を吕ス□ットに増設した場合、デュアルチャネルとなりまず。 

》13 :吕モード （7 吕 0 K 日/ 1.44 M 目）に対応していまず（ただし、7吕 0 KB モードのフォーマットは不可です）。 

》14 :使用可能な量子化ビットやサンプリングレートは、 0 S や掩用ずるアブ U ケーシヨンなどのソフトウェアによって異なります。 

》1己：回線状態によっては、通信速度が変わる場合があります。また、内蔵 FAX モデムは一般電話回線のみに対応しています。 

》1巨：最大己日 Kbps はデータ受信時の理論上の最大速度です。データ送信時は最大 33.6 Kbps になります。 

义 17 :叫 indows ® とは独立した从ードウェアを保用して実現しています。電源オフの状態か日でも液晶 TV と同様のすばやさで TV 視聴が巧能になります。 
《18 :市販の DVD ビデオおよび Video フォー マッ トで作成された DVD - R 、 DVD + R 、 DVD - VR フォー マッ トで作成された DVD - RAM 、 DVD + VR フォー 
マッ トで作成された DVD + R 叫のみ再生可能でず。ビデオ CD には対応しておりません。 

》1日：巿販の音楽 CD および CD - DA フォーマットで作成された CD - ROM 、 CD - R / RW のみ再生巧能です。 CD - EXTRA や仁 D - TEXT は音楽データのみ再生 
可能でず。 

》20 :再をできるファイルの種類については、「再生可能フォーマットー覧（インスタント機能)」をご覧ください。 

》21: Windows ® XP Embedded により実現しています。 

※吕吕： DVD - RAM 1 吕倍速書込みには、 DVD - RAM 1 吕倍速書込み対応した DVD-RAM メディアが必要です。 

※吕3 :出荷時の解橡度な列では TV 機能を利巧できません。 

※吕4 :金属製の机の上などで掩用した場合に、動作に影響ずることびありまず。木製の机などの上でのご利用をおずすめしまず。 

》2己：キーボードの使用時間は連続使巧で約3日0時間です（ただし、ご使用の環境条件やち法により異なります）。 

※吕6 :使用可能な距離は約3 m でず（ただし、ご使用の環境条件や方法により異なります）。 

※吕7 :マウスの電池寿命はアルカリ電池を博用し、約2.已力月間使巧可能でず。マウスを連続して操作した場合は、アルカ I 」電池で最大約60時間です（ただ 
し、ご使巧の環境条件や方法により異なります）。 

※吕8 :エネルギー消費巧率とは、省エネ法で定める測定ち法により測定した消費電力を省エネまで定める複合理論性能で除したちのでず。省エネ基準達成率 
の表示語 A は達成率100%切上吕〇0%未満、 AA は達な率吕〇0%む上日00%未満、 AAA は達な率日00%む上を示します。 

※吕日：地上アナ□グ放送、地上デジタル放送、目 S - 110度 CS デジタル放送における音声は出力できまだん。 

《30: メモ U - スティック 、 SD メモリーカード、 xD - ピクチャーカードは各々同時に使用することはできません。 

》31 : SD メモリーカードの菁作権保護機能には対応しておりません。 「 min 旧 D 力ード J をご使巧の場合には、必ず miniSD 力ードアダプタをごが用くださ 
し、詳しくは 「 min 旧 D 力ード」の取扱説明書をご参照ください 。 「SDHC メモリーカード J はご利用でさません。 

》3吕：メモリースティックの「マジックゲート」（善作権保護）機能には对応しておりまだん。「メモ U - スティック Duo 」 をご使用の場合には、必ずメモ U - 
スティック Duo アダプタをご利用ください。詳しくは「メモリースティック Duo 」 の取扱説明書をご黃照ください。 

》33: xD - ピクチャーカードの善作権保護機能には対応しておりません。 

》34:乾電池の質量は含まれておりません。 

》3己：設定を更により化止状態および電源オフ時、約 7 W にすることが可能です。 

》3巨：パソコン巧マイクとして巿販されているコンデンサマイクやヘッドセットを推摆しまず。 

》37:使用するディスクによっては、一部の書这み/読み出し速度に巧応していない場合があります。 

》38: DVD-RAM Ver .2.0/2.1/2.2 (片面 4.7 GB ) に準拠したメディアに対応しています。また、力ート U ッジ式のメディアは巧用できまだんので、力一 
トリ ッジなし、 あるいはメディア取0出し可能なカートリッジ式でメディアを取り出してご利用ください。 

》39 : DVD-RAM Ver . l (片面吕 .6 G 巨）①読み出し/書換えはサポートしておりません。 

《40: DVD + R 吕層書込みは DVD+R (吕層）ディスクのみに対応しています。 

》41: DVD - R は、 DVD-R for General Ver . 吕 .0/2.1 に準拠したメディアの書込みに対応しています。 

》4吕： DVD - R 吕層書込みは、 DVD-R for DL Ver . 3.0に準拠したメディアの書込みに対応しています。 

《43 :作成した DVD-R (吕層）ディスクについては、当な製パソコンに搭載されている DVD-R (吕層）巧庶ドライブでのみ読み出しが可能です。 

》44: DVD - RW は、 DVD-RW Ver . l .1/1. 吕に準拠したメディアの書き換えに巧応しています。 

义 4已 ： SuperAudio C □は、 A イブ1」ッドの巳 D Layer のみ読み出し巧能です。 

》46: Ult 旧 Speed CD - RW メディアはご使巧になれません。 

》47:ディスプレイのディヴリングにより実現します。 

《48 :マルチメディアカード （ MMC ) もご和用になれまず。 MMC の著作権保護機能には対応しておりません。 RS - MM 巳および RS - MMC 専用アダプタに装 
着した RS - MMC には対応しておりまだん。 

义 4日：侶01340日-吕の基準にしたがって、副画素（サブピクセル）単巧で計算しています。 

※已0 :地上アナ□グ放送、地上デジタル放送における音声は出力できません。 
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( TV 機能仕様-覧 



アナログ TV 機能仕様 


型名 

VW 白00 /GH 

VW 770 /GG 

VW 700 /GG 

VW 已〇 0 /GG 

型番 

PC-VW 白00 GH 

PC - VW 770 GG 

PC - VW 700 GG 

PC-VW 已 OOGG 

映像関連機能 
她上アナ□グ放送} 

TV チューナ 

音青を重対応、受信チャンネル： VHF (1 〜12か)、 UHF (13 〜 62 ch )、 CATV ( C 13〜 C 38) 《1 

データ巧送受信 

地上アナ□グデータ放送 ( ADAMS - EPG )、 字幕放送 

高画賛機能 

VISUAL 

TV 録画 
機能 

MediaGar 曰邑ら 
SmartVision 

MPEG 2( 高画質モード： 720 X 4 日〇ドット (8 Mbps CBR ), 標準画質モード： 720 x 4 S 0 ドット (4 Mbps 
VBR )、 長時間モード： 3已 2 X 480 ドットに Mbps VBR )、 超長時間モード:3已 2 X 240 ドット （1.2 Mbps 
VBR )) の録画可能 

同時録画機能 

地上アナ□グ放送とデジタル放送(地上デジタル放送、 BS デジタル巧送、110度 

CS デジタル放送のいずれか)の組み合わせで2ま組までの同時録画可能※2 

地上アナ□グ放送と地上デ 
ジタル巧送の組み合わせで2 
番組までの同時録画可能※2 

最騎醜間 

高画質モード 

約白7時間 

約69時間 

約7□時間 

標準画質モード 

約1 S 9 時間 

約135時間 

約13日時間 

長時間モード 

約3日日時間 

約2已8時間 

約2已〇時間 

超長時間モード 

約已巨1時間 

約403時間 

約4□日時間 

映像•サウンド 
関連インター 

フェイス 

地上アナ□グ放送アンテナ入力 

地上デジタル放送と共用 

ビデオ入力 

コンポーネント ( D 4 映像)入力端子 X 1(側面 X 1、画面表示のみ)、 

S ビデオ入力端子 x 2( 前面 X 1、側面 XI 、前面の1系統は画面表示のみ)※7、 

コンポジットビデオ入力端子 X 2( 前面 X 1、測面 XI 、前面の1系統は画面表示のみ)※7 

S ビデオ入力端子 XI ( 側面 X 
1)《7、コンポジットビデオ 
入力端モ XI ( 側面 XI )ぷ7 

ビデオオーディオ入力端子 ( L / R ) 

3系統(前面 XI 、側面 X 2、 測面の1系統かは再をのみ） 

1系統(側面 XI ) 
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デジタル TV 機能仕様 


型名 

VW 白00 /GH 

VW 770 /GG 

VW 700 /GG 

VW 已〇 0 /GG 

型番 

PC-VW 白00 GH 

PC - VW 770 GG 

PC - VW 700 GG 

PC-VW 已 00 GG 

映像関連機能 

TV チュ- 

-ナ 

地上デジタル巧送※ 3 

(地上 T ジタル放送) 

データ放送受信 

地上デジタル巧送 


TV 録画 
機能 

MediaGar 曰邑ら 
SmartVision 

独自形式(デジタル A イビジョン TV 配送(約1已 Mbps )、 デジタル標準 TV 放送(約 8 Mbps )) の録画可能 




SmartVision 

む下のアナ□グ巧送画質への画質変換録画が可能 

MPEG 2( 高画質モード： 720 X 480 ドット (8 Mbps CBR )、 標準画質モード： 720 x 48 □ドット (4 Mbps VBR )、 
長時間モード： 3己吕 X 480 ドット (2 Mbps V 日 R )、 超長時間モード:3己 2 x 240 ドット （1.2 Mbps V 日 R ) 



同時録画機能 

地上アナ□グ放送とデジタル放送(地上デジタル放送、 BS デジタル放送、110度 

CS デジタル巧送のいずれか)の組み合わせで2番組までの同時録画可能※2 

地上アナ□グ放送と地上デジ 
タル放送の組み合わせで己番 
組までの同時録画可能※2 


最長録画 
時間 

デジタル《»\イビ 
ジョン TV 放送 

約已 1 時間 

約35時間 

約3己時間 



デジタル標準 TV 
放送 

約 9 己時間 

約67時間 

約68時間 



アナ□グ画質 
(超長時間モード） 

約已61時間 

約403時間 

約4□日時間 

映像関連機能 

TV チユーナ 

日 S デジタル放送、 ] 1□度 CS デジタル放送※4 

- 

( BS デジタル 

データ巧送受信 

日 S デジタル放送、]1□度 CS デジタル放送 

- 

放送 • 110 度 

CS デジタル破を 

TV 録画 
機能 

MediaGara 呂ら 
SmartVision 

独自形式(デジタル A イビジョン TV 耽送(約 24 Mbps )、 デジタル標準 TV 放送 
(約 12 Mbps )) の録画可能 

- 




SmartVision 

な下のアナ□グ放送画費への画質変換録画が可能 

MPEG 2( 高函質モード： 720 X 48 日ドット (8 Mbps CBR )、 標準画質モード： 720 x 
480ドット (4 Ubps VBR )、 長時間モード： 3己 2 X 480 ドット (2 Ubps VBR )、 超長 
時間モード:3已 2 X 240 ドット （1.2 Mbps VBR ) 




同時録画機能 

地上アナ□グ放送とデジタル放送(地上デジタル巧送、 BS デジタル放送、110度 

CS デジタルが送のいずれか)の組み合わせで2ま組までの同時録画可能※2 

— 


最長録画 
時間 

デジタル A イビ 
ジョン TV 巧送 

約30時間 

約21時間 

— 



デジタル標準 TV 
放送 

約日0時間 

約42時間 

約43時間 

- 



アナ□グ画質 
(超長時間モード） 

約已巨1時間 

約403時間 

約406時間 

— 

映像•サウンド 
関連インター 

地上アナ□グ-デジタル 
放送アンテナ入力 

F 型同軸 XI 

フェイス 

BS • 110度 CS デジタル 
放送アンテナ入力 

F 型同お X 1 

- 


光デジタルオーディオ 
( S / PDIF ) 出力 

角巧き X 1※巳※巨 

— 


日- CAS 力ードス□ット 

専用 XI 



《1:ケーブルテレビの受信チャンネル表記は、（な）電子情報技術産業協会規格 ( CPR -4103) の表記に基づきます。実際のケーブルテレビ受信チャンネル番号 
は、ケーブルテレビ会社により異なりますので、ケーブルテレビ会社にお問い合わせください。 

本製品をケーブルテレビ回線に接続する場合、ケーブルテレビ会社との受信契約が必要となります。 

また、本製品は、記載されたケーブルテレビ周波数の受信に対応しておりまずが、大半のチャンネルはケーブルテレビ会社により視聴制限（スクランブル） 
を施されているため、本製品で直接受信することはでさません。この場合は、ケーブルテレビ舍社より貸与されるターミナルアダプタにより、受信するぶ、 
要があります。 

ケーブルテレビ会社により再送信を行っている地上アナ□グ巧送は、 VHF および UHF の周波数で送信されていますので、特別な受信装置がなくとち、受 
信可能でず。詳細は、ご利巧のケーブルテレビ舍社にご相談くださし、なお 、 CATV ( C 13- C 38) は SmartVision のみで視聴できまず。 

※吕：デジタル放送をアナ□グ巧送画質へ変換して録画している時は同時録画できません。 

》3 :ケーブルテレビ会社経由で地上デジタル放送を受信する場合、再配信されている地上デジタル放送信号が同一周波激パススルー方式および周波数変換パス 
スルーち式の場合は地上デジタル放送を視聴可能でず。その他の方式 （ トランスモジユレーシヨン方式など）では視聴でさません。再配信されている地上 
デジタル放送の方式に関しては、ご利用のケーブルテレビ会社にご確認ください。 

》4:ケーブルテレビ会社経由で巨 S デジタル放送や110度 CS デジタル放送が受信できるかどうかは、ケーブルテレビ会社により異なります。ご利用のケー 
ブルテレピ会社にご確認ください。 

※己： MediaGara 邑 e または SmartVision の映像音声 ( AAC 已 . Ich ちしくは PCM 吕 ch ) を出力しまず。 

》6:放送内宮によりサンプリング周波数3吕 KHz 、44.1 KHz あるいは 48 KHZ で出力しまず。また、一般の CD プレーヤ - MD デッキ類と同様に、 S 巳 MS (シ 
U アルコピーマネジメントシステム）に準拠した信号を出力します。 

》7: S ビデオ入力端テとコンポジットビデオ入力端テの利用は排化になります。また、表示の擾巧順位は S ビデオ入力端子ーコンポジットビデオ入力端テの順 
になります。 
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( 再生可能フォーマツトー覧(イン又タント機能） ) 


フォーマット 

拡張子 

写真/静止画 

JPEG 

jpg、jpeg 

BMP 

bmp 

音楽 

WAV 

wav 

MP 3 

mp 3 

WMA 

wma 

動画 

MPEG ]、 MPEG 己 

mpg、mpeg 

WMV 

wmv 


<ご注意> 

これらの拡張子であっても、フォーマツトその他によって、対応でをないコンテンツがあります。 
善作権保護のかかったコンテンツは、再生することがでをまだん。 
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i 


回線状態によっては通信速度が変わる場合があります。 
送信時は33,白00〜吕 ,400 bps になります。 

AT コマンドについては、^「ヴポートナピゲーター」. 


r 使いこなす」- r パソコンの機能」- 「 AT コマンド J をご覧ください。 
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項目 

規格 

適用回線 

加入電話回線 

ダイヤル方式 

! むレスダイヤ J レ （ 10/吕 0 PPS ) 

卜ーンダイヤル （ DTMF ) 


を信可能ファクシミ IJ 装置 

ITU-T G 3 ファクシミリ装置 


同期方式 

半吕重調歩同期方式 


通信規格※1 

ITU-T 

F 


V . 17:14,400 / 12,000 / 白,600 / 7,200 bps 

A 

X 


V .2 白:白，600/7,吕〇〇 bps 

機 

能 


V .27 ter ： 4,800 / 2,400 bps 

V . 吕1 ch 2：300 bps 


送信レベル 

-1 。〜 -1 己 dBm (出巧時 -1 已 dBm ) 


受信レベル 

-10 — 40 dBm 


制御コマンド 

EIA - 已78拡張 AT コマンドに LASS 1) 


同期方式 

を吕重調歩同期方式 


通信規格※1 

ITU-T 

V . 白0:已6,00〇〜吕8,000 bps ※吕 

V .34:33, 巨00〜2.400 bps 

デ 


V .3 吕 bis : 14,400 - 4,800 bps 



V .3 吕:白，600〜4,800 bps 

ち 


V .22 bis ： 2,400 / 1,200 bps 

ム 

機 

能 


V . 吕2:1,200/600 bps 


V . 吕1:300 bps 


エラー訂正 

ITU-T V .4 吕 ( LAPM ) MNP class 4 


データ圧縮 

ITU-T V .4 吕 MNP class 已 


送信レベル 

-10 〜 -1 己 dBm (出巧時- 1 已 dBm ) 


受信レベル 

-10 — 40 dBm 


制御コマンド 

Hayes AT コ7ンド準拠※3 


FAX モデム仕様一覧 


12 3 
《《《 
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( LAN 仕様-覧 


項目 

規格 

準拠規格 

ISO 880吕-3、 IEEE 扫〇吕.3、 IEEE 802.3 u . IEEE 802.3 ab 

ネットワークお態 

スター型ネットワーク 

伝送速度 

1000曰 ASE-T 使用時：1000 Mbps 

100巨 ASE-TX 使用時：100 Mbps 

10目 ASE-T 使用時： 10 Mbps 

伝送路 

1000曰 ASE - T 便用時： UTP カテゴ U 已 eL ソ上 

100巨 ASE - TX 便用時： UTP カテゴ U 已 

1日目 ASE - T 使用時： UTP カテゴ|」3または已 

信号伝送ち式 

ベースパンド伍送方式 

メディアアクセス制御ち式 

巳 SMA / CD ち式 

ステーション台数 

最大1，0吕4台/ネットワーク 

ステーション間距離/ 

ネットワーク経路長※ 

10日日目 ASE-T :最大約2日日 m / ステーション間 

100 BASE-TX :最大約2日日 m / ステーション間 

10 BASE-T :最大約已〇 Om / ステーション間 

最大100 m / セグメント 


※リピータの台数など、を件によって異なります。 



( U モコン仕様一覧 


列お寸法 

已吕 （ W ) X 吕吕4 ( D ) X 28 ( H ) mm 

質量 

約130邑（電池含まず） 

通信方式 

赤列線通信方式 

赤列線到達距離 

3 m なの 

電池 

単4お乾電池吕本 
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その他のごを意 


[著作権に関するごま意] 

-お客様が複磬元の CD - ROM や DVD - ROM などの音楽コンテンツやビデオコンテンツの複聲や改変を行ラ場合、複製元の煤体などについて、著作権を保有し 
ていなかったり、菁作権ちか5複製や改変の許諾を得ていない場合、利巧許盖条件または著作権法に違反する場合があります。 

-複製の際は、複製元の媒体の利巧許諾条件、複製などに関するま意事項にしたがってください。 

-お客様が録音•録画したものは、個人として楽しむなどのほかには、著作権法上、著作権ちに無断で使用ずることはできません。 

[ TV 視聴/録画について] 

-デジタルバイビジョン TV モデルでは、「一回だけ録画巧能」の番組をビデオ入力端子に接続して取り込んだ場合、録画、タイムシフトが巧能です。 

- TV をご覧いただくためにはご家庭のアンテナケーブル（別売）と接続する必要がありまず。 

- TV 放送やデータ放送をご覧になる場合、ノイズやゴーストなど電波障害が強いところでは、 TV 映像がコマ落ちしたり、データ放送が受信できないなどの踊象 
が発生する場合があります。電想の弱い場合は、ブースタが必要になる場合があります。また、ケーブルテレビをご利用の場合は、 ADAMS などのデータ巧送 
が受信可能かどラか、ご利用のケーブルテレビ会社へお問い合わせください。 

-録画時間は映像の巧容およびご利用状況によって前後ずる場合があります。 

[電波に関ずるごま意] 

くワイヤレスマウス、ワイヤレスキーボード対応商品> 

-病院內や航空機內など電モ機器、無線機器の使巧が禁止されている区域では使用しないでください。機器の電子回路に證響を与え、誤作動や事故の原因となる 
恐れがあります。 

-埋め込み型む臓ペースメーカを尝備されている方は、本商品をペースメーカか！5 30 cmiU 上離して使用してください。 

[ DVD / CD ①読み込み/書き込みについて] 

■コピーコント□-ル CD など一部の音楽 CD では、再生や CD 作巧ができない場合があります。 

-メディアの種類、フォーマット形式によって読み取り性能が出ない場合があ0ます。また、記録状態が悪い場合など、読み取りできない場合があります。 

-1吕 cm 巳□、 DVDiU 列は巧用できません （8 cm 音楽 CD は再生できます）。バートお、カード型などの特殊おがをした巳 D は故障の原因となりますので巧用で 
さません。 

-設定した書さ込み、書き換え速度を実現するためには、書き込み、書き換え速度に応じたメディアが必要にな0ます。 

-映惕ソフトの再生は、ソフトウェアによる MPEG 吕再生方式です。 NTSC のみ対応しておりまず。 Re 呂 ion コードに 」、 「ALU L ソ列の DVD ビデオの再生は斤 
えません。再生する DVD ディスクおよぴビデオ CD の種類によってはコマ落ちする場合があります。リニア PCM (白 6 KHZ / 吕 4 bit ) で記録されている吕 OKHz 
む上の音青信号は再生でさません。 DVD レコーダで記録された DV □で、書き込み形式により再生できないちのがあります。そのような場合は DVD レコーダ 
の取 f 及説明書などをご覧ください。 

-ライティングソフトウェアが表おする書き込み予想時間と異なる場合があります。 

-作成した DVD は家庭巧の DVD プレーヤや DVD - ROM ドライブ搭載パソコンで再をできますが、一部の DV □プレーヤや DVD - ROM ドライブでは再生でき 
ないことがありまず。また、メディアやプレーヤのが態により再生でさないことがあります。 

-ソフトウェアによっては書さ込み速度設定において最大速度を表示しない場合があります。 

[周辺機器接続について] 

-接続ずる周辺機器および利用するソフトウェアが、各種インターフェイスに巧応している必要があります。 

-接続ずる周辺機器によっては対応していない場合がありまず。 

- USB 1.1 対応の周辺機器も利用でさまず。 US 目吕 .0 で動作するには USB 2.0対応の周辺機器がお堅です。 

- IEEE 1 3日4インターフェイスを装備した商品と化社製デジタルビデオカメラの連携は、機種により対応していない場合がありまず。 

-他社製増設機器、および増設機器に添付のソフトウェアにつさましては、動作を保証するちのではありません。他社製品との接続は、各メーカにご確認の上、お 
客様の責任において行ってくださるよラお願いいたします。 

-光デジタルオーディオ出力端子に接続する才ーディオ機器は 48 KHZ のサンプリング周波数に対応しているぶ、夏があります。また、一般の巳 D プレーヤ ’MD 
デッキ類と同様に 、 SCMS (シリアルコピーマネジメントシステム）に準拠した信号を出力します。 

[インターネット電話/インターネットテレビ電話について] 

-ご利用の通信事業ち、プ□バイダ、お客様の穏境によってはご利用になれない場合がありまず。事前に通信事業ちやプ□バイダにご確認ください。 ADSL など 
のプ□ー ドパンド環境でのご利用を推奨いたします。 


[「 ヴポートナビゲーター」詳細目次 

( 安ぶ、安全にほ3 


•121 ware お客様登録- 

参を全に使うためのポイン!- 

-121ポップ1」ンクを活用しよう 
-セキュリティ巧策の必要性 
-ご購入時のセキュ U ティの状態 
-ほかのセキュリティソフトを使ラ場合 
- Internet Explorer のセキュ U ティ設定 

•ウイルス感染の防止- 

-ウイルスって何？ 

-ウイルス対策ソフトを使い始める 
-ウイルス対策ソフトを更新する 
-ウイルスを見張る 
-ウイルスをチェックする 


-個人情報はしっかり管理 
-ホームページを見るときのを意 
-おモ様を有害ホームページから守るために 
-フイッシング詐欺巧策 


-ソフトのセキュリティを強化する 
-感染しないためには 
-感染したかな？と思ったら 
-感染してしまったら 
-メッセージび表示されたら 


•不正アクセスの防止- 

-不正アクセスって何？ 

-ファイアウォールでブロック 
-ウイルスバスターのパーソナルファイア 
ウォール機能で監視ずる 
- Windows ファイアウオールで監視する 


-ウイルスバスターのパーソナルファイア 
ウォール機能におけるセキュ U ティレベル 
-ウイルスバスターのパーソナルファイア 
ウォール機能でのアクセス許可設定 
-ファイアウォールの警告メッセージ 
-アクセスブ□ックを解除する 


• Windows を更新す々- 

- Windows の自動更新 - Office を更新ずる 

- Window Update を使って手動で更新ずる - Microsoft Update とは 


•無線 LAN のセキュリティ- 

■ワイヤレス LAN (無線 LAN ) とは ■ワイヤレス LAN の設定をする 

-ワイヤレス LAN をま全に使うために 


参 NEC が取り組むエコ 


- NEC の U フレッシュ PC 
• パソコン作りでのエコ 


■ ecotonoha (エコトノ八）で楽しいエコ 
' あなたにをでをるエコ 



















( ほいこなす 


•パソコンさ部の説明- 

-パソコンの機能 
-パソコンにつなげる 

•ソフトの紹介- 

-ソフトー覧 

-ソフトチョイスサービス 

• Windows の操作- 

▼使いやすい設定に変更する 
-安定した状態で使ラには 
-マウスポインタ（矢印）のま度を変える 
-ダブルク1」ックのま度を変える 
-ダブルク1」ックの代わりの操作をずる 
-マウスを左ささ用にずる 
- Internet Explorer を使いやすくずる 
-コントロールパネルを表ホする 
-デバイスマネージャを表示する 
-曰付と時刻を合わせる 
. 巳 □- ROM や DVD - ROM の自動起動の設定 
を変える 

-周辺機器やソフトを最新の状態にずる 
-ウィンドウの表示のしかたを変える 
. 画面を化来の Windows のよラに変える 
-壁紙（背景）を変える 
-スク U - ンセーバーを使ラ 
-デスクトップテーマを設定する 
-起動時やエラー時の音を変える 
-ドライフ番号を変える 
▼使いこなすためのコツ 
-ソフトをずばやく起動ずる 
-ドラッグ&ド□ップを使いこなす 
.ショートカットキーを使いこなす 
-住所の入力を楽にする（郵便番号辞書） 

-よ<使ラ言葉を登録してお< (単語登録） 

•週刊ぱそらいふ- 



-ソフトの追加と削除 


-入力方式を選ぶ 
.IME 言語バーを表示ずる 
▼ファイルとフォルダの使いち 
-ドライブ/フォルタ'/ファイルの構造を巧る 
-「マイコンピュータ」と「エクスプローラ」 
を使い分ける 

-データの保存先を使い分ける 
-ファイルを探ず 

■「マイドキュメント」に タスクの一 覧を表 
示させる 

-ファイルの詳細情報を見る 
-ファイルやフォルダの表示を切り換える 
. ファイルやフォルダをスタートメニューに 
表术する 

-画像ファイルを表示する 
-画像ファイルの読み込みちを設定する 
. キーワードで画像ファイルを探ず 
▼複数の乂で1台のパソコンを使5 
•複数の人でパソコンを使ラ（マルチユー 
ヴー機能） 

. ユー ヴ ーを 追加する 
-ほかの人び使ラ 
-ほかの人び一時的に使ラ 
-パスワードを設定する 
- データ 保存のしくみ 
-ファイル/フォルダのプライバシー 



































( 解ミ夫 T 5 




•困ったときには- 

-大切なのは、おちつくこと -ソフトの使いちを巧りたい 

. 急にパソコンび動かなくなったら . 八ードウてアについて知りたい 

•突然、見知らめ画面び表おされたら •知りたい情報を検索するには 

• Q&A -覧- 

•最新情報はインターネットで- 

-修正プ□グラムを探す 
. 最新の Q&A を探す 

参電話で問い合わせる 

-電話をかける前の準備 -パソコンの使い方を相談する 

-1」モートサポートを利用する -故障かな？と思ったら 


-ウイルス/セキユ U テイ情報をお認する 
' NE 巳！;■(外のホームページで探す 


参 NEC のサポート-サービス 
参トラブル解ミ夫ナビ- 


ノ 
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• 本体前面 • 


1 


各部の名称 （ 1 ) 



Night Mode ボタン 
Dimmer ボタン 
Visual ボタン 
テレビランプ 
テレビ表示/終了ボタン 

電源スイッチ （ cl ))/ 

電源ランプ 

S 映像入力端子 
(モニタ入力 2) 《 

コンポジット映徹 
入力端子 
(モニタ入力 2) 《 

音声入力端子 
(モニタ入力 2) & 

トリプルメモリース□ッ 

( ぶぶ ^^ PRO 

US 目コネクタ（一ち? 0 
へッドフオン端子（〇) 

》デジタル八イビジョン TV (地デジ/ BS/CS) モデルのみ 


⑨ディスクトレイ 
イジェクトボタン 



DVD/CD ド'ライブ 
明るさ調節ボタン 
音量ボタン 
チヤンネルボタン 
放送切換ボタン 


(カバーを開いたところ） 

①卜 U プルメモリース□ットアクセスランプ 

( D キャップス□ックキーランプ 

③ CD/A- ドディスクアクセスランプ 

⑥スク□ール□ックキーランプ 

感ニューメリック□ックキーランプ 



詳しくは、虞 r ヴポートナビゲーター」-「使いこなす」-「パソコンの機 
能」-「各部の名称と役割」をご覧ください。 


L 


J 




































































































r 


• 本体ち側面 • 


1 


各部の名称に) 



詳しくは、を r ヴポートナビゲーター」- r 使いこなす」-「パソコンの機 
能」- r 各部の名称と役割」をご覧ください。 


L 


J 








































各部の名称 (3) 


本体左側面 


D 4 映像入力端子- 
(モニタ入力1)《 


音ド.入力师子- 

(モニタ入力 1) (みホ)※ 


け 


B-CAS 力ード- 

ストッパ※ 

B - CAS 力ードス□ツト- 


技 


如 


• S 映像入力端子 
(ビデオ入力） （ d み） 

コンポジット映像入力 
端子（ビデオ入力） （&) 

音声入力端子 
(ビデオ入力）(をィい 
-光デジタルオーディオ 
( S / PDIF ) 出力端子 (-: 并)※ 

- BS / CS アンテナ端子 

畑)※ 

VHF/UHF 
アンテナ端子(す） 




H 



- USB コネクタ (" hC ^) 

- LAN コネクタ（^) 

■ IEEE 1394( DV ) 
コネクタ （4 ピン）（儲夏） 

-電話回線用モジュラ 
コネクタ （[；； つ） 

-音声出力端子(をイ户） 

-音声入力端子(ステレオ） 

(かホ） 

-マイク入力端子(声） 





サブウーファ※ 


(ケーブルカバーを外したところ） 
《デジタル A イビジョン TV (地デジ/ BS / CS ) モデルのみ 


取っ手 


詳しくは、を r ヴポートナビゲーター」- r 使いこなす」-「パソコンの機 
能」- r 各部の名称と役割」をご覧ください。 
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各部の名称 (4) 

参本体背面 ♦ 


通風孔 


ケーブル出し口 



AC 電源コネクタ 
(入力） （ ACIOOV ) 


《デジタルハイビジョン TV (地デジ/ BS / CS ) モデルのみ 


詳しくは、簿 T ヴポートナビゲーター」-「使いこなす」-「パソコンの機 
能」-「各部の名称と役割」をご覧ください。 
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1 


パソコンの中にもマニュアルびある 

参サポートナビゲーターで調べてみよラ参 

このバソコンには、使いなが S 画面で説明を見るための、サポートナビゲーターが 
入つています。 

デスクトップにある 霞 をダブルクリックずれば、いつでを利用できます。 



必要に応じて、巧の3種類の説明を利用してください。 


► まぶ、ま全にほ5 


インターネットを安むして使5ためのウイルス対策や 
セキュリティの設定などについて説明しています。 



Windows の便利な使い方、このバソコンに入ってい 
るソフトの使いち、このパソコンの各部の機能や設 
定についての詳しい情報など、一歩進んだ使い方を 
説明しています。 

5まくいかないとさや、故障かな？と思ったときに 
利用してください。サポート窓□への問い合わせ方 
などを説明しています。 


L 


J 
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